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Tempo fa la Tohoku Fujkura, una industria giap- 
ponese specializzata in sensori di pressione, ci 
- ha inviato diversi campioni per realizzare dei sem- 
plici barometri o altimetri. 


All’interno di tali sensori è presente un ponte pie- 
zoelettrico che al variare della pressione modifica 
la loro tensione d'uscita. 


Se collocati sul livello del mare, da questi sensori fuo- 
riesce una tensione di circa 4 volt, mentre salendo a 
2.000 metri tale tensione scende sui 3 volt circa. 


Come noterete da 0 metri a 1.999 metri si ha una 
variazione di tensione di soli: 


4,0830 — 3,1654 = 0,9176 volt 


In pratica, per ogni metro di variazione in altezza 
si ha una variazione di tensione di soli: 


0,9176 : 1.999 = 0,000459 volt 


che corrispondono a 0,459 millivolt. 
Per misurare queste irrisorie tensioni è sufficiente 


Utilizzando dei moderni sensori di pressione è possibile realizzare de- 
gli strumenti in grado di misurare l’altezza di palazzi, colline o monta- 
gne, fino ad un massimo di 1.999 metri. In questo articolo vi insegnia- 
mo a realizzare un semplice ed utile altimetro. 


Per progettare il nostro circuito abbiamo dovuto ri- 
solvere diversi problemi, perchè i soli dati tecnici in 
nostro possesso sono: 


tensione di alimentazione 5 volt stabilizz. 


assorbimento 10 mA max 
impedenza d’uscita 10 ohm 
precisione +/- 2,5 % 
massima tensione uscita 4,7 volt 
massima pressione 863 mm/H 
minima pressione 112 mm/H 


Sapendo che mm/H significa millimetri di mercu- 
rio e che sul livello del mare una colonna di mer- 
curio si posiziona su 760 mm e che a 2.000 metri 
si posiziona sui 607 mm, abbiamo verificato quali 
tensioni fuoriescono da questo sensore alle diver- 
se altezze: 


0 metri 

50 metri 
70 metri 
100 metri 
150 metri 
200 metri 
250 metri 
500 metri 
1.000 metri 
1.500 metri 
1.999 metri 


4,0830 volt 
4,0600 volt 
4,0509 volt 
4,0371 volt 
4,1415 volt 
3,9912 volt 
3,9882 volt 
3,8535 volt 
3,6240 volt 
3,3945 volt 
3,1654 volt 


un preciso millivoltmetro di tipo invertente, nel 
quale il numero che appare sul display aumenta in 
modo proporzionale alla tensione decrescente che 
giunge sul suo ingresso. 


Quindi se tariamo il millivoltmetro in modo da far 
apparire sui display il numero 000 con una pres- 
sione di 760 mm/H, salendo in altezza otteniamo 
queste tensioni: 


(4,083 — 4,0371) : 0,000459 = 100 millivolt 


(4,083 — 3,9912) : 0,000459 = 200 millivolt 


(4,083 — 3,8535) : 0,000459 = 500 millivolt 


(4,083 — 3,6240) : 0,000459 = 1.000 millivolt 


(4,083 — 3,1654) : 0,000459 = 1.999 millivolt 


Se sul display compare il numero 46 ci troviamo 
perciò ad un’altezza 46 metri, se compare il nu- 
mero 108 ci troviamo ad un'altezza di 108 metri, 
mentre se compare il numero 560 ci troviamo ad 
un'altezza di 560 metri. 


Prima di proseguire dobbiamo fare una breve pre- 
cisazione. 


Se ci troviamo in una località situata a 200 metri 
sul livello del mare e tariamo il millivoltmetro in mo- 
do che appaia 000, è sottinteso che salendo in al- 
tezza tanto da far apparire sul display il numero 
050 rispetto il livello del mare, ci troveremo ad 
un'altezza di: 


50 + 200 metri = 250 metri 


Dobbiamo ancora far presente che la pressione 
atmosferica varia in base alle condizioni meteo- 
rologiche, quindi se sul livello del mare in presenza 
di media pressione la colonna di mercurio si fer- 
ma sui 760 mm/H, in presenza di alta pressione 


a 1.999 metri 


la colonna di mercurio può salire sui 770 mm/H e 
in presenza di bassa pressione può scendere s 


ni n 


750 mm/H ed ovviamente queste variaz S- 
sono modificare di diversi millivolt la t 


uscita. 


no Cc 


Poichè tali variazioni non sono mai repentine, pos- 
siamo tarare il potenziometro di azzeramento in 
modo da leggere sul millivolimetro 000, tenendo 
presente che, al variare della pressione atmosferi- 


ca, è possibile rilevare una differenza di qualche 
metro. 
Se trovandoci al piano terra di un palazzo azzeria- 


mo lo strumento, potremo conoscere di quanti me- 
tri ci “alziamo” salendo le scale. 


Chi ha un deltaplano potrà leggere a quale altez- 
za rispetto al suolo sta volteggiando. 

Gli speleologi potranno verificare a quale profon- 
dità sono scesi sotto terra, perchè sul display ve- 
dranno apparire prima del numero il segno —. 


Quindi se appare -010 sono scesi a 10 metri, men- 
tre se appare -085 sono scesi a 85 metri. 


Tenete sempre presente che la precisione di que- 
sta sonda si aggira intorno al +/-2,5%, quindi se 
leggete 14 metri in pratica questi potrebbero es- 
sere 14,7-14,8 oppure 13,5-13,6 metri. 


Se leggete 110 metri questi potrebbero essere 107 
oppure 112 metri, una differenza che potete tran- 
quillamente accettare. 


Dopo questa premessa possiamo passare alla de- 
scrizione dello schema elettrico completo di que- 
sto altimetro riprodotto in fig.2. 


SCHEMA ELETTRICO 


Tutti gli studenti di un Istituto Tecnico ai quali ab- 
biamo consegnato il circuito stampato e lo schema 
elettrico di questo altimetro per verificare se in- 
contravano delle difficoltà nel montarlo, ci hanno 
segnalato che siamo incorsi in un banale errore. 
Infatti, pur avendo precisato nel testo che il sen- 
sore deve essere alimentato con una tensione di 
5 volt stabilizzata, lo abbiamo collegato diretta- 
mente ai 9 volt della pila. 


A questa obiezione abbiamo risposto facendo pre- 
sente che in realtà questa nostra affermazione non 
è errata, perchè il sensore viene regolarmente a- 
limentato con una tensione stabilizzata di 5 volt, 
anche se il suo piedino 4 risulta collegato al posi- 
tivo della pila da 9 volt. 


Per stabilizzare una tensione, infatti, non è indi- 
spensabile collegare l'integrato stabilizzatore al po- 
sitivo di alimentazione (vedi fig.3), ma è possibile 
farlo anche collegando l’integrato stabilizzatore al 
negativo di alimentazione (vedi fig.4). 


In questo circuito utilizziamo come integrato stabi- 
lizzatore negativo l’operazionale IC1/B. 

Come noterete, il piedino 6 di massa del sensore 
non è collegato al negativo della pila da 9 volt, 
bensì al piedino d'uscita 1 di IC1/B. 


Il motivo per il quale abbiamo utilizzato questo o- 
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Fig.1 Per questo altimetro abbiamo 
utilizzato un sensore di pressione 
della Fujkura siglato XFPM.115KP. 
Guardando la tacca di riferimento ri- 
portata sul suo corpo, sulla sinistra 
sono presenti i piedini 1-2-3 e sulla 
destra i piedini 4-5-6. 


perazionale, anzichè un normale stabilizzatore ne- 
gativo tipo uA.7905, è presto detto. 
Usando un integrato uA.7905 questo assorbirebbe 
dalla pila una corrente elevata, per cui ci ritrove- 
remmo senza nessuna tensione stabilizzata 
quando la pila inizierà a scaricarsi. 


Poichè dal piedino 32 dell’integrato IC2 che pilota 
il display LCD, fuoriesce una tensione stabilizza- 
ta negativa di 2,9 volt anche quando la pila risul- 
ta mezza scarica, utilizziamo questi 2,9 volt come 
tensione di riferimento. 

tale tensione di 2,9 volt negativi va misura- 
ta collegando il puntale negativo del tester ai pie- 
dini 31-32-35 di IC2 e il puntale positivo ai +9 volt 
della pila di alimentazione, perchè se la misuriamo 
rispetto a massa leggeremo 6,1 volt. 


L’operazionale IC1/B viene utilizzato in questo cir- 
cuito come amplificatore invertente con un gua- 
dagno di 1,73 volte. 


Sapendo che la formula per calcolare il guadagno 
di questo amplificatore è la seguente: 


guadagno = (R14 : R15) +1 

avendo utilizzato per la R14 una resistenza di pre- 
cisione di 22.000 ohm e per la R15 una resisten- 
za di precisione di 30.100 ohm otterremo un gua- 
dagno di: 

(22.000 : 30.100) + 1 = 1,73 volte 


quindi dal suo piedino d’uscita 1 preleveremo una 
tensione stabilizzata negativa di: 


2,9 x 1,73 = 5,01 volt 


che applicheremo sul piedino 6 del sensore; se 
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Fig.2 Schema elettrico dell’altimetro. Per ottenere i 5 volt necessari per alimentare il sen- 
sore di pressione, dal piedino 32 dell’integrato IC2 bisogna prelevare una tensione stabi- 
lizzata negativa di 2,9 volt, per poi amplificarla di 1,73 volte con l’operazionale IC1/B. 


ELENCO COMPONENTI LX.1444 


R1 = 3.900 ohm 

R2 = 200.000 ohm 1% 

R3 = 200.000 ohm 1% 

R4 = 499.000 ohm 1% 

R5 = 100.000 ohm potenz. CERMET 
R6 = 499.000 ohm 1% 

R7 = 1 megaohm 1% 

R8 = 15.000 1% 

R9 = 10.000 ohm trimmer 10 giri 
R10 = 6.810 ohm 1% 

R11 = 200.000 ohm 1% 

R12 = 200.000 ohm 1% 

R13 = 1 megaohm 

R14 = 22.000 ohm 1% 

R15 = 30.100 ohm 1% 

R16 = 47.000 ohm 

R17 = 27.000 ohm 

R18 = 47.000 ohm 

R19 = 100.000 ohm 


R20 = 470.000 ohm 

R21 = 100.000 ohm trimmer 10 giri 
R22 = 200.000 ohm 1% 

R23 = 100.000 ohm 

C1 = 680 pF ceramico 

C2 = 100.000 pF poliestere 

C3 = 1.000 pF poliestere 

C4 = 22 microF. elettrolitico 

C5 = 100.000 pF poliestere 

C6 = 100 pF ceramico 

C7 = 220.000 pF poliestere 

C8 = 47.000 pF poliestere 

C9 = 1.000 pF poliestere 

C10 = 100.000 pF poliestere 

TR1 = NPN tipo BC.547 

IC1 = integrato tipo LM.358 

IC2 = integrato tipo ICL.7106 

LCD = display LCD tipo S5018/P 
SENSORE = rivel. di pressione tipo XFPM-115KP 
S1 = interruttore 


Fig.3 Per ottenere una tensione stabilizza- Fig.4 Per ottenere una tensione stabilizza- 
ta di 5 volt, potete collegare al positivo di ta di 5 volt, potete collegare al negativo di 
una pila un integrato 78L05. In questo ca- una pila un integrato 79L05. In questo ca- 
so, la Massa sarà rappresentata dal termi- so, la Massa sarà rappresentata dal termi- 
nale Negativo della pila. nale Positivo della pila. 


Fig.5 Ecco come si presenta il vo- 
stro altimetro dopo che l’avrete 
racchiuso nel suo mobile plasti- 
co. Il perno che fuoriesce in bas- 
so a sinistra è quello del poten- 
ziometro R5, che ci serve per la 
taratura sullo zero. 


Fig.6 Foto del circuito stampato 
visto dal lato del display LCD. Si 
noti in alto a sinistra, il sensore di 
pressione già inserito entro i due 
connettori femmina a 3 poli. 


Fig.7 Foto del circuito stampato 
visto dal lato dei componenti. Ai 
due lati dell’integrato IC2 potete 
vedere i due trimmer di taratura 
multigiri siglati R9-R21. 


perciò misuriamo con un tester la tensione presente 
tra i piedini 4-6 leggeremo 5,01 volt. 


Risolto il problema di questa tensione stabilizzata, 
possiamo procedere nella nostra descrizione di- 
cendo che dal piedino 5 di questo sensore fuorie- 
sce una tensione di 4,083 volt sul livello del ma- 
re, con una pressione atmosferica media, tensio- 
ne che scende a 3,165 volt a 1.999 metri. 


Tale tensione viene applicata tramite la resistenza 
R2 sul piedino non invertente 5 dell’operazionale 
siglato IC1/A, che utilizziamo per azzerare il milli- 
voltmetro. 

Infatti, per far apparire sul display del millivoltme- 
tro il numero 000 quando sul piedino 5 di IC1/A è 
presente una tensione di 4,083 volt, dobbiamo ap- 
plicare sull’opposto piedino invertente 6 una ten- 
sione positiva che provveda a portare il piedino 
d’ingresso 30 di IC2 sul medesimo valore di ten- 
sione presente sul piedino 32. 


Quando la tensione sull’uscita del sensore dimi- 
nuisce all'aumentare dell’altezza, il numero che 
appare sul display aumenta, perchè il piedino 30 
dell'ingresso di IC2 è invertente. 


Il trimmer multigiri R9 inserito direttamente nel cir- 
cuito stampato, permette di eseguire un azzera- 
mento sull’altitudine della località in cui ci trovia- 
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mo, mentre il piccolo potenziometro R5, il cui per- 
no si trova all’esterno del mobile, permette di mo- 
dificare i valori della pressione atmosferica, che 
può variare da un giorno all’altro da 750 mm/H fi- 
no a 770 mm/H. 


Il transistor TR1 presente in questo circuito svolge 
una sola funzione, cioè quella di far apparire sul 
display la scritta LO-BATT quando la pila da 9 volt 
deve essere sostituita perchè scarica. 


PRATICA — 


Facendo montare dei prototipi a dei giovani stu- 
denti della nostra città, abbiamo constatato che 
molti avevano difficoltà a decifrare il valore ohmi- 
co delle resistenze di precisione inserite nel kit. 


Infatti queste presentano sul corpo ben 5 fasce di 
colore non sempre ben definito, quindi un rosso a 
volte sembra un marrone, un giallo un verde pal- 
lido e un arancione un rosso chiaro. 

Nella fig.8 riportiamo la tabella dei colori, che vi aiu- 
terà a decifrare l'esatto valore ohmico di tutte le 
resistenze provviste di 5 fasce di colore. 


Una resistenza da 30.100 ohm presenta sempre 
questi 5 colori: 


arancione - nero - marrone - rosso - marrone 


TOLLERANZA 


0.5% [NN verDE 
1% [MM] marrone 
2% MN Rosso 
3% [MM] ARANCIONE 


MOLTIPLICAT. 
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Fig.8 Poichè in questo montaggio vengono usate di- 
verse resistente di precisione provviste di 5 fasce di 
colore, questa tabella vi permetterà di decifrare il lo- 


ro esatto valore ohmico. 


poichè l’ultimo colore di destra indica la tolleranza, 
convertendo i primi 4 colori in numero si ottiene: 


30.100 ohm con una tolleranza dell’1% 


Se provate a decifrare il valore di questa resisten- 


za capovolgendola, la sequenza dei colori sarà ov- 


viamente: 

marrone - rosso - marrone - nero - arancione 
convertendo i primi 4 colori in numero si ottiene: 
1.210 ohm con una tolleranza del 3% 


Poichè in questo circuito non viene utilizzata nes- 
suna resistenza da 1.210 ohm, è intuitivo dedurre 
che la state leggendo alla rovescia. 


In simili casi, potete sempre stabilire se la resi- 
stenza è da 1.210 o 30.100 ohm misurando il suo 
valore con un tester posto sulla portata ohmetro. 


Fatta questa precisazione, potete ora prendere il 
circuito stampato e iniziare il montaggio inserendo 
i due zoccoli per gli integrati IC1-1C2. 


Quando salderete i loro piedini sulle piste del cir- 
cuito stampato, cercate di non depositare un ec- 
cesso di stagno perchè potreste correre il rischio 
di cortocircuitare due piste adiacenti. 


Completata questa operazione, potete inserire tut- 
te le resistenze: per renderle subito individuabili, 
nel disegno dello schema pratico di fig.9 abbiamo 
contraddistinto le resistenze di precisione con tre 
fasce di colore giallo. 


Ovviamente tali fasce non identificano il reale va- 
lore di queste resistenze, che potete invece rica- 
vare dalla Tabella di fig.8. 


Prima di montare i due trimmer multigiri R9-R21, vi 
conviene inserire dal lato opposto del circuito stam- 
pato i due connettori femmina a 3 poli, che vi ser- 
viranno come zoccolo per il sensore di pressione 
(vedi fig.10). 


Dopo aver saldato i terminali di questi connettori, 
potete inserire i due trimmer multigiri e, a questo 
proposito, qualcuno potrebbe trovarsi in difficoltà a 
decifrare tutte le sigle riportate sui loro corpi, che 
indicano il modello, la data di fabbricazione, ecc. 
Ciò che dovete individuare è soltanto il numero che 
indica il valore in ohm: 


R9 = 103 pari a 10.000 ohm 
R21 = 104 pari a 100.000 ohm 
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Completata questa operazione, potete inserire i 
due condensatori ceramici, poi tutti i poliestere e 
il condensatore elettrolitico C4 rispettando la po- 
larità +/- dei due suoi terminali. 


In prossimità del trimmer multigiri R9 posizionate il 
transistor TRI, rivolgendo verso sinistra la parte 
piatta del suo corpo. 


Per completare il montaggio, dovete inserire nel la- 
to opposto dello stampato il display LCD e il po- 
tenziometro professionale R5 solo dopo averne 
accorciato il perno (vedi fig.10). 


Poichè per il display non esiste nessuno zoccolo, 
abbiamo utilizzato in sua sostituzione due connet- 
tori femmina da 20 piedini. 


Anzichè saldare questi due connettori sul circuito 
stampato, vi consigliamo di innestarli direttamente 
nel display, dopodichè potete inserire l’intero bloc- 
co nel circuito stampato rivolgendo la tacca di ri- 
ferimento verso sinistra (vedi fig.10). 


Questa tacca di riferimento è sempre costituita da 
una piccola goccia in vetro o da una < visibile sul- 
la cornice perimetrale interna del suo corpo (vedi 
fig.14). 


A chi volesse inserire prima i connettori femmina 
nel circuito stampato per innestare poi su questi il 
display, consigliamo di non premere mai con le di- 
ta l'area centrale del vetro di quest'ultimo, perchè 
potrebbe rompersi. 


Completato il montaggio, prima di fissare questa 
scheda all’interno del mobile, dovete inserire nei 
due zoccoli gli integrati IC1-IC2 rivolgendo verso 
sinistra le loro tacche di riferimento sagomate a U 
(vedi fig.9); dal lato opposto dello stampato, in- 
serite quindi il sensore di pressione, rivolgendo 
la sua tacca di riferimento verso il basso (vedi 
fig.10). 


Dopo aver collocato l’integrato IC2 nel suo zocco- 
lo, controllate che tutti i piedini siano entrati nelle 
rispettive asole, perchè capita spesso che uno di 
essi fuoriesca ripiegandosi verso l'interno o verso 
l'esterno. 


Il mobile plastico in dotazione al kit è composto da 
una mascherina in alluminio forata e serigrafata. 


Su questa mascherina fissate con due viti comple- 
te di dado il piccolo deviatore a slitta S1, quindi 
chiudete il frontale del mobile con le quattro viti che 
troverete nel kit. 
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Fig.9 Schema pratico di montaggio dell’altimetro visto dal lato dei componenti. | due ter- 
minali TP1 presenti sul lato superiore del circuito stampato, vi serviranno per tarare que- 
sto altimetro con l’aiuto di un tester (leggere capitolo “Taratura dell’altimetro”). 


SENSORE 


Fig.10 Nel lato opposto del circuito stampato vanno inseriti i connettori femmina per il 
Sensore e per il Display LCD (vedi tacca di riferimento) ed anche il potenziometro di ta- 
ratura dello zero R5. Prima di inserire il potenziometro bisogna accorciarne il perno. 
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Fig.11 Completato il montaggio 
del circuito, lo dovete fissare 
all’interno del relativo mobile pla- 
stico, bloccandolo sul pannello 
frontale (vedi figg.12-13). 
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Fig.12 Il pannello frontale va fissato sul mobile per mezzo di 4 viti in ferro, che utilizzere- 
te anche come distanziatori per bloccare il circuito stampato. Sul pannello frontale andrà 
fissato anche il piccolo interruttore a slitta di accensione siglato S1. 
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Fig.13 Dopo aver fissato il pannello sul mobile, verificate a quale distanza dovete posi- 
zionare sul circuito stampato i quattro dadi per innestarvi i perni delle viti. Il tubetto cen- 
trale del sensore di pressione deve fuoriuscire leggermente dal pannello. 


PRESA PILA 


Fig.14 Quando inserite il display LCD nel 
circuito stampato, dovete orientare la sua 


piccola goccia di riferimento in vetro verso 
sinistra (vedi fig.10). 


Fig.15 Connessioni dell’integrato siglato 
LM.358 viste da sopra e del transistor si- 
glato BC.547 viste invece da sotto. 


Queste viti vi serviranno anche per tenere distan- 
ziato, tramite dadi, il circuito stampato dalla ma- 
scherina del mobile (vedi fig.13). 


Per completare il montaggio dovete solo collegare 
i due fili che partono dai terminali di S1 alle piste 
del circuito stampato e i fili rosso-nero della pre- 
sa pila da 9 volt. 


tai Ro PRE SEA GLAS 
RA dell’ALTIMETI 


TARATUF 


Completato il montaggio dell’altimetro, potete ta- 
rarlo sia con che senza tester. 


Importante: la taratura va effettuata tenendo il cir- 


cuito a pochi centimetri di altezza dal suolo. 


Se abitate al secondo piano di un palazzo sito a 
4 metri d’altezza, non dovete tararlo per far appa- 
rire 000, ma in modo che appaia 004 metri e se lo 
tarate sopra un tavolo alto 1 metro dovete consi- 
derare anche questa altezza, quindi lo dovete tara- 
re in modo che sul display appaia 4+1 = 5 metri. 


— Se non volete utilizzare il tester dovete ruotare 
il perno del potenziometro R5 a metà corsa, poi il 
trimmer multigiri R9 da 10.000 ohm fino a far ap- 
parire sul display il numero 000. 


Come vi abbiamo già accennato, questo numero 
000 lo dovete far apparire solo se vi trovate a pia- 
no terra. 


— Per tarare il trimmer multigiri R21 da 100.000 
ohm dovete portarvi ad un'altezza di almeno 30- 
40 metri, perchè più in alto andrete, minore risul- 
terà la tolleranza sulla lettura. 

Ammesso che siate saliti su un palazzo alto 32 me- 
tri, dovete ruotare il cursore di questo trimmer fino 
a far apparire il numero 32. 


— Se volete eseguire la taratura utilizzando un te- 
ster, dovete collegare i suoi puntali ai terminali TP1 
posti sul circuito stampato, dopodichè dovete ruo- 
tare il cursore del trimmer R21 da 100.000 ohm fi- 
no a leggere una tensione di 0,46 volt. 


— Ottenuta questa tensione, ruotate il perno del po- 
tenziometro R5 a metà corsa, poi il cursore del trim- 
mer R9 da 10.000 ohm fino a leggere sui display 
il numero 000. 
Ripetiamo che dovete far apparire questo numero 
al piano terra. 


Se in fase di taratura vi apparirà —000, potete con- 
siderare questo numero valido perchè il massimo 
errore che otterrete si aggirerà intorno ai 0,5 metri. 


Una volta tarato l’altimetro, se accendendolo il gior- 
no dopo vedete apparire sul display 002 oppure 
—002, significa che è cambiata la pressione at- 
mosferica, quindi per far nuovamente apparire il 
numero 000, dovete solo ruotare il perno del po- 
tenziometro R5 di azzeramento. 


Costo del kit necessario per realizzare questo alti- 
metro siglato LX.1444, con inclusi il circuito stam- 
pato, il display LCD, il sensore di pressione, gli in- 
tegrati, il mobiletto plastico completo di mascheri- 
na forata e serigrafata e tutti i componenti visibili 
nelle figg.9-10 

Lire 90.000 Euro 46,48 


Costo del solo circuito stampato LX.1444 
Lire 7.500 Euro 3,87 


Tutti i prezzi sono già comprensivi di IVA. Coloro 
che richiederanno il kit in contrassegno, paghe- 
ranno in più L.6.000 Euro 3,10, perchè questa è la 
cifra media che le Poste italiane esigono per la con- 
segna di un pacco in contrassegno. 
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Premendo un pulsante da una qualsiasi stanza del vostro appartamen- 
to potete far suonare una cicalina posta in un’altra stanza senza dover 
stendere dei cavi, perchè questo circuito utilizza per il collegamento tra 
trasmettitore e ricevitore i fili dell impianto elettrico dei 220 volt. 


Di primo acchito potreste pensare che questo cir- 
cuito serva a ben poco ma, come ora vi spieghe- 
remo, in alcuni casi risulta molto utile. 


Se ad esempio ci si trova costretti a letto da un’in- 
fermità, grazie a questo campanello sarà possibile 
richiamare l’attenzione di un familiare che si trova 
in un’altra stanza. 

Poichè in molte abitazioni i vari ambienti sono di- 
sposti su piani diversi, l’installazione di questo 
campanello può agevolare le comunicazioni tra chi 
si trova al piano terra e chi si trova al primo o se- 
condo piano. 


Chi poi lavora in un garage o in un sottotetto, in- 
serendo la spina del proprio ricevitore in una qual- 
siasi presa luce, potrà essere avvisato in qualsiasi 
momento che il pranzo è pronto, oppure che è de- 
siderato al telefono. 


Non solo, ma stabilendo preventivamente che nel 
primo caso lo squillo dovrà essere prolungato e nel 
secondo intervallato da una pausa, potrà capire su- 
bito di quale delle due circostanze si tratta. 
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In pratica questo circuito è un semplice campa- 
nello portatile, che potete portare con voi da una 
stanza all'altra, senza dover stendere alcun filo, 
perchè il collegamento tra ricevitore e trasmettito- 
re si esegue tramite l'impianto elettrico dei 220 volt. 


L'unico neo di questo campanello è quello di non 
riuscire ad “oltrepassare” il vostro contatore di ca- 
sa, quindi, se inserite la spina del trasmettitore o 
del ricevitore in una presa rete di 220 volt alimen- 
tata da un altro contatore, non funzionerà. 

Se, invece, l'impianto del vostro appartamento è 
servito da un unico contatore, questo campanello 
funzionerà dalla cantina fino alla soffitta. 


Considerando che il costo di questo progetto è al- 
la portata di tutte le tasche, pensiamo che molti di 
voi lo realizzeranno e lo utilizzeranno in base alle 
proprie esigenze. 


SCHEMA ELETTRICO del TRASMETTITORE 


Osservando la fig.3, dove appare riprodotto lo 
schema elettrico dello stadio trasmittente, noterete 


che non è previsto nessun trasformatore, anche se 
il transistor TR1 risulta alimentato con una tensio- 
ne continua di 33 volt. 

Per abbassare la tensione dei 220 volt sui richie- 
sti 33 volt, utilizziamo la reattanza del condensa- 
tore C2 che, ad una frequenza di 50 Hz, si com- 
porta come una resistenza di caduta il cui valore 
ohmico può essere ricavato con la formula: 


ohm = 159.000 : (Hertz x microfarad) 


In pratica, questo condensatore da 0,33 mF può 
essere considerato come una resistenza da: 


159.000 : (50 x 0,33) = 9.636 ohm 


che presenta il vantaggio, rispetto ad una comune 
resistenza, di non dissipare calore. 


+33 J 400 


Fig.2 Foto dello stadio ricevente già in- 
serito all’interno del suo mobile plasti- 
co. La cicalina va fissata sul circuito 
stampato per mezzo di due lunghe viti 
provviste di dado come potete vedere 
nella fig.10, oppure anche direttamente 
sul coperchio del mobile. 


La tensione alternata presente ai capi di C2 viene 
raddrizzata dai due diodi DS1-DS2, stabilizzata sul 
valore di 33 volt dal diodo zener DZ1 e livellata dal 
condensatore elettrolitico C1. 

Questa tensione continua serve per alimentare il 
transistor oscillatore TR1, che provvede a genera- 
re una frequenza di circa 130 KHz ogni volta che 
premiamo il pulsante P1. 


Questa frequenza viene prelevata dal secondario 
della MF1 e trasferita sui due fili della tensione di 
rete dei 220 volt tramite il condensatore C5 e l'im- 
pedenza JAF1. 

Il condensatore C5 con in serie l’impedenza JAF1 
è un circuito di risonanza serie, che lascia pas- 
sare la sola frequenza dei 130 KHz circa e impe- 
disce alla frequenza di 50 Hz di cortocircuitarsi sul 
secondario della MF1. 


Fig.1 Foto dello stadio trasmittente già 
inserito all’interno del suo mobile pla- 
stico. Per evitare che tirando il cordone 
di rete i suoi fili si possano distaccare 
dai due terminali posti sul circuito stam- 
pato, consigliamo di fare un nodo sul 
cordone (vedi fig.6). 


La resistenza R1 da 470.000 ohm applicata in pa- 
rallelo al condensatore C2, serve per scaricare que- 
st'ultimo non appena viene lasciato il pulsante P1. 


Sapendo che ogni volta che premiamo il pulsante 
P1 del trasmettitore, nella linea dei 220 volt è pre- 
sente una frequenza di 130 KHz, se vogliamo far 
suonare una cicalina dobbiamo captare questa fre- 
quenza con un apposito ricevitore. 


Lo schema elettrico di questo ricevitore appare ri- 
prodotto in fig.4: anche in questo caso non esiste 
nessun trasformatore perchè, per abbassare la ten- 
sione dei 220 volt, utilizziamo sempre un conden- 
satore da 330.000 pF (vedi C1). 


Poichè il ricevitore va alimentato con una tensione 
continua di 12 volt, la tensione alternata presente 
ai capi di C1 viene raddrizzata dai due diodi DS1- 
DS2, poi stabilizzata sul valore di 12 volt dal dio- 
do zener DZ1, quindi livellata dall’elettrolitico C3. 


La frequenza dei 130 KHz presente sulla linea e- 
lettrica dei 220 volt, raggiunge l’avvolgimento se- 
condario della MF1 passando attraverso il filtro di 
risonanza serie, composto dall’impedenza JAF1 
e dal condensatore C2. 


Per induzione, questo segnale lo ritroviamo sul suo 
avvolgimento primario, da dove viene prelevato dal 
condensatore C5 che lo applica sulla Base del pri- 
mo transistor amplificatore TR1. 


Il segnale amplificato presente sul suo Collettore, 
viene prelevato dal condensatore C6 e applicato 
sul diodo DS3: quest’ultimo provvede a raddrizzarlo 
in modo da ricavare una tensione positiva che, ap- 
plicata sulla Base del transistor TR2, lo porta in 
conduzione. 


Quando TR2 è in conduzione, il suo Collettore ri- 
sulta in pratica cortocircuitato a massa: poichè a 
questo terminale è collegata la Base del transisto- 
re TR3, non potendo quest’ultimo portarsi in con- 
duzione, sul suo Collettore saranno presenti i 12 
volt della tensione di alimentazione. 


Poichè a questo Collettore è collegato il piedino 4 
dell’integrato IC1, un C/Mos tipo ICM.7555 utiliz- 
zato come multivibratore astabile, questo inizierà 
ad oscillare e farà fuoriuscire dal piedino 3 una fre- 
quenza di circa 3.200 Hz, che applicheremo ai ca- 
pi della cicalina piezoelettrica AP. 


Leggendo pag.339 del nostro volume Nuova E- 
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lettronica HANDBOOK apprenderete che l’inte- 
grato ICM.7555 è equivalente al comune NE.555 e 
se guardate la fig.10 riportata a pag.344 dello stes- 
so volume, troverete lo schema di questo multivi- 
bratore ed anche le formule per conoscere la fre- 
quenza che fuoriesce dal piedino 3. 


In questo ricevitore bisogna utilizzare un ICM.7555 
solo perchè assorbe dal circuito di alimentazione 
0,7 mA: pertanto, vi raccomandiamo di non sosti- 
tuirlo con un normale NE.555 perchè assorbendo 
ben 8-9 mA, non permetterebbe al ricevitore di 
funzionare. 


Sintetizzando il funzionamento di questo campa- 
nello possiamo dire che, premendo il pulsante P1 
del trasmettitore, su tutta la linea dei 220 volt ri- 
sulterà presente una frequenza di 130 KHz la qua- 
le, raggiungendo la MF1 del ricevitore, verrà poi 
amplificata dal transistor TR1. 


Questa frequenza, raddrizzata dal diodo DS3, ci 
permetterà di ottenere una tensione positiva che, 
applicata sulla Base del transistor TR2, provvederà . 
a portarlo in conduzione. 

Il transistor TR3 serve per invertire il livello logico 
presente sul Collettore di TR2, quindi, quando su 
questo è presente un livello logico 0, sul Collet- 
tore del transistor TR3 ci ritroveremo una tensione 
positiva di 12 volt, che potrà raggiungere il piedi- 
no 4 di IC1. 

Quando su tale piedino è presente una tensione di 
12 volt, l’integrato inizia ad oscillare, generando u- 
na frequenza di 3.200 Hz che la cicalina converte 
in una nota acustica. 


Lasciando il pulsante P1 del trasmettitore, sulla li- 
nea dei 220 volt viene a mancare la frequenza di 
130 KHz. 

Non giungendo sul diodo DS3 del ricevitore nes- 
sun segnale da raddrizzare, viene a mancare la 
tensione positiva necessaria per portare in con- 
duzione il transistor TR2, quindi sul suo Colletto- 
re risulterà presente una tensione di 12 volt (livel- 
lo logico 1) che, polarizzando la Base del transi- 
stor TR3, lo porterà in conduzione. 


Quando TR3 si trova in conduzione, il suo Collet- 
tore risulta in pratica cortocircuitato a massa e poi- 
chè a questo terminale è collegato il piedino 4 di 
IC1, questo integrato non sarà più in grado di o- 
scillare e quindi dalla cicalina collegata al piedino 
3 non fuoriuscirà nessun suono. 


NE PRATICA 


Vi consigliamo di iniziare la realizzazione di questo 
circuito dallo stadio trasmittente siglato LX.1447. 


Fig.3 Schema elettrico dello stadio trasmittente. Per alimentare questo circuito con una 
tensione continua di 33 volt, la tensione di rete va abbassata tramite il condensatore C2 
e, una volta raddrizzata con i diodi DS1-DS2, va stabilizzata con il diodo zener DZ1. ` 


ELENCO COMPONENTI LX.1447 TX 


R1 = 470.000 ohm C2 = 330.000 pF pol. 400 V DS1 = diodo tipo 1N.4007 
R2 = 1.500 ohm C3 = 10.000 pF ceramico DS2 = diodo tipo 1N.4007 
R3 = 100.000 ohm C4 = 1.500 pF ceramico DZ1 = zener 33 V 1 W 

R4 = 33.000 ohm C5 = 10.000 pF pol. 630 V 

R5 = 1.000 ohm 1 watt JAF1 = imped. 100 microhenry TR1 = NPN tipo BC.337 
C1 = 100 microF. elettrolitico MF1 = media frequenza P1 = pulsante 


Fig.4 Schema elettrico dello stadio ricevente. Per alimentare questo circuito con una ten- 
sione continua di 12 volt, la tensione di rete va abbassata tramite il condensatore C1 e, 
una volta raddrizzata con i diodi DS1-DS2, va stabilizzata con il diodo zener DZ1. 


ELENCO COMPONENTI LX.1448 RX 


R1 = 1.000 ohm 1 watt 

R2 = 470.000 ohm C3 = 220 microF. elettrolitico DS2 = diodo tipo 1N.4007 
R3 = 100.000 ohm C4 = 1.500 pF ceramico DS3 = diodo tipo 1N.4150 
R4 = 1.500 ohm C5 = 330 pF ceramico DZ1 = zener 12V1W 

R5 = 100.000 ohm C6 = 220 pF ceramico 

R6 = 47.000 ohm C7 = 100.000 pF poliestere TR1 = NPN tipo BC.547 
R7 = 47.000 ohm C8 = 100.000 pF poliestere TR2 = NPN tipo BC.547 
R8 = 47.000 ohm C9 = 4.700 pF poliestere TR3 = NPN tipo BC.547 
R9 = 47.000 ohm JAF1 = imped. 100 microhenry IC1 = integrato ICM.7555 
C1 = 330.000 pF pol. 400 V MF1 = media frequenza AP = cicalina piezo 

C2 = 10.000 pF pol. 630 V DS1 = diodo tipo 1N.4007 


Fig.6 Il pulsante P1 va in- 
nestato nella fessura già 
predisposta nel mobile. 
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Fig.7 Foto della basetta dello stadio 
trasmittente con sopra già montati 
tutti i suoi componenti. Si noti vici- 
no a DS1 il piccolo diodo zener DZ1. 
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Fig.5 Schema pratico di montag- 
gio dello stadio trasmittente si- 
glato LX.1447. 


+33J400 


Fig.8 Foto della basetta dello stadio ricevente con so- 
pra già montati tutti i suoi componenti. 

Entrambi i circuiti stampati TX e RX vengono forniti 
già forati e completi di disegno serigrafico. 
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Fig.9 Schema pratico dello stadio ricevente. Non dimenticatevi di inserire sulla sinistra di 
IC1 un filo di rame nudo, che vi servirà da ponticello per le due piste poste in basso. 
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Fig.10 La cicalina va fissata sopra a IC1 con due viti in ferro complete di dado. Potete fis- 


sare questa cicalina anche direttamente sul coperchio del mobile plastico. 
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Anche se nel disegno di fig.5 appaiono già evidenti 
le posizioni in cui vanno montati i pochi componenti 
richiesti, vi forniamo qualche piccolo consiglio che 
potrà aiutarvi nelle operazioni di montaggio. 


Il piccolo diodo zener DZ1 va inserito nel circuito 
stampato rivolgendo verso il condensatore C2 il la- 
to del suo corpo contornato da una fascia nera, il 
diodo raddrizzatore DS1 va inserito rivolgendo la 
sua fascia bianca sempre verso C2, mentre il se- 
condo diodo raddrizzatore DS2 va inserito rivol- 
gendo la sua fascia bianca verso il transistor TRI. 


Nel montare il transistor TR1 dovete fare attenzio- 
ne a rivolgere la parte piatta del suo corpo verso 
le tre resistenze R4-R2-R3. 


| quattro chiodini che troverete nel kit vanno saldati 
nei fori presenti a sinistra, che vi serviranno come 
appoggio per saldare i fili che vanno al pulsante P1 
e al cordone di rete dei 220 volt. 


Completato il montaggio, potete inserire questo 
circuito all’interno del suo mobile plastico e poi- 
chè in questo manca il foro necessario all’inseri- 
mento del cordone di alimentazione, lo dovrete 
praticare sulla destra usando una punta da tra- 
pano da 5 mm. 


Prima di saldare i due fili del cordone di alimenta- 
zione sui chiodini capifilo, annodateli per evitare 
che, tirando il cordone, si distacchino dai chiodini 
provocando un cortocircuito. 


Il circuito stampato va bloccato all’interno del mo- 
bile per mezzo dei due fili rigidi collegati al pul- 
sante P1 e del coperchio che premerà sul con- 
densatore C2. 


Completato lo stadio trasmittente, potete montare 
lo stadio ricevente siglato LX.1448 il cui disegno 
appare in fig.9. 


Come primo componente consigliamo di saldare i 
piedini dello zoccolo IC1, inserite poi nei due fori 
presenti sulla sua sinistra uno spezzone di filo di 
rame nudo per collegare con questo ponticello le 
due piste in rame poste sotto il circuito stampato. 


Completate queste operazioni, iniziate ad inserire 
tutte le resistenze e i diodi. 


Il diodo zener DZ1, che potete riconoscere dal cor- 
po in vetro con sopra stampigliata la sigla ZPY12, 
va collocato vicino al condensatore elettrolitico C3, 
rivolgendo verso il condensatore C1 il lato del suo 
corpo contornato da una fascia nera. 
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Fig.11 Prima di chiudere il mobile dovete ta- 
rare il nucleo della MF1. 


BC 337 
BC 547 


Fig.12 Connessioni dell’integrato NE.555 vi- 
ste da sopra, dei due transistor BC.337 e 
BC.547 viste invece da sotto. 


Il diodo raddrizzatore DS1 con corpo plastico va in- 
serito vicino al diodo zener, rivolgendo la sua fa- 
scia bianca sempre verso C1, mentre il secofido 
diodo raddrizzatore DS2, sempre con corpo plasti- 
co, va inserito sulla destra di C1 rivolgendo verso 
la resistenza R4 la sua fascia bianca. 


L'ultimo diodo raddrizzatore DS3 con corpo in ve- 
tro va collocato vicino alla resistenza R5, rivolgen- 
do verso il basso la sua fascia nera. 


Proseguendo nel montaggio, inserite tutti i con- 
densatori ceramici, poi i poliestere ed il conden- 
satore elettrolitico C3 rispettando la polarità +/- 
dei due terminali e sotto a questo elettrolitico inse- 
rite la bobina schermata siglata MF1. 


Da ultimo montate i tre transistor rivolgendo ver- 
so sinistra la parte piatta dei loro corpi come ap- 
pare evidenziato nel disegno di fig.9. 


Completato il montaggio inserite nel relativo zoc- 
colo l’integrato IC1, rivolgendo verso destra la sua 
tacca di riferimento a U. 


Per fissare la cicalina AP sul circuito stampato po- 
tete usare le due viti che troverete nel kit, dopodi- 
chè saldate i suoi due fili collegando il filo rosso 
al chiodino di sinistra e il filo nero al chiodino di 
destra. 


Completato il montaggio, inserite questo circuito 
all'interno del suo mobile plastico e poichè in que- 
sto manca il foro necessario all'inserimento del cor- 
done di alimentazione e il foro sul coperchio per far 
uscire il suono della cicalina, dovete praticare en- 
trambi servendovi di una punta da trapano da 5 mm. 


Anche nel ricevitore, prima di saldare i due fili del 
cordone di alimentazione sui chiodini capifilo, con- 
sigliamo di annodarli, per evitare che, tirando il cor- 
done, si distacchino dai chiodini posti sul circuito 
stampato. 


Per rendere operativo questo campanello dovete 
necessariamente tarare i nuclei delle MF1. 


prima di illustrarvi la taratura dob- 
biamo avvisarvi che tutti i componenti inseriti nel 
circuito stampato sono direttamente collegati alla 
tensione di rete dei 220 volt, quindi dovrete ac- 
curatamente evitare di toccarli con le mani. 
Per non ricevere spiacevoli scosse elettriche, vi con- 
sigliamo inoltre di lavorare sedendovi su una sedia 
di legno, tenendo i piedi appoggiati sui pioli. 
In questo modo eviterete qualsiasi rischio. 


Ora vi indichiamo passo per passo tutte le opera- 
zioni che dovete eseguire: 


- Senza collegare la spina rete nella presa dei 220 
volt, togliete il coperchio dal mobile del trasmetti- 
tore e con un piccolo cacciavite ruotate a metà 
corsa il nucleo della MF1. 


- Con un corto spezzone di filo, cortocircuitate i 
due fili che vanno al pulsante P1 e in questo mo- 
do il trasmettitore invierà in continuità, sulla rete dei 
220 volt, il segnale dei 130 KHz circa. 


- Dopo aver inserito la spina del trasmettitore in u- 
na presa rete, aprite il coperchio del ricevitore e 
inserite la sua spina in una presa posta a qualche 
metro di distanza. 


- Se la cicalina non suonerà, dovrete ruotare len- 


tamente il nucleo della MF1 nel ricevitore, fino a 
quando non la sentirete suonare. 


- Per tarare con più precisione questa MF1, dove- 
te allontanarvi il più possibile dalla presa rete al- 
la quale è collegato il trasmettitore, quindi se ave- 
te una presa in garage o in soffitta, collegate a que- 
sta il ricevitore. 


- Se la cicalina non suona, ruotate lentamente il 
nucleo della MF1 fino a quando non troverete la 
posizione in cui inizierà a suonare. 


Se la cicalina suona alla massima distanza dal tra- 
smettitore, saprete già che non avrà difficoltà a suo- 
nare quando collegherete il ricevitore ad una qual- 
siasi presa del vostro appartamento. 


Se in fase di taratura constatate che la massima 
sensibilità si ottiene ruotando il nucleo della MF1 
del ricevitore tutto verso l'interno, dovete ritornare 
verso il trasmettitore e ruotare il nucleo della sua 
MF1 di uno o due giri verso l’esterno. 


Se invece constatate che la massima sensibilità si 
ottiene ruotando il nucleo della MF1 del ricevitore 
verso l'esterno, dovete ruotare il nucleo della MF1 
del trasmettitore di uno o due giri verso l'interno. 


A questo punto chiudete il coperchio del ricevitore 
e anche quello del trasmettitore, non dimenticando 
di togliere il filo di cortocircuito dal pulsante P1 in- 
serito precedentemente. 


Come ultima prova collegate il trasmettitore ad u- 
na presa della camera da letto e il ricevitore ad u- 
na presa della cucina e subito constaterete che, 
premendo il pulsante P1, la cicalina suonerà. 


Tutti i componenti richiesti per realizzare lo stadio 
trasmittente LX.1447 (vedi fig.5) e quello riceven- 
te LX.1448 (vedi fig.9) compresi di contenitori pla- 
stici e cordoni di alimentazione 

Lire 32.000 Euro 16,53 


Costo del circuito stampato LX.1447 
Lire 2.800 Euro 1,45 


Costo del circuito stampato LX.1448 
Lire 3.800 Euro 1,96 


Tutti i prezzi sono già comprensivi di IVA. Coloro 
che richiederanno il kit in contrassegno, paghe- 
ranno in più L.6.000 Euro 3,10, perchè questa è la 
cifra media che le Poste italiane esigono per la con- 
segna di un pacco in contrassegno. 


19 


Nuova Elettronica continuerà sempre a sorpren- 
dervi proponendovi dei progetti non solo tecnica- 
mente validi, ma anche capaci di migliorare la vo- 
stra vita rendendola più facile e gradevole anche 
nello svolgimento delle piccole e a volte noiose in- 
combenze quotidiane. 


Chi possiede un telefono cellulare avrà constatato 
che per inserire in memoria tutti i nomi e i relativi 
numeri telefonici ci vuole moltissimo tempo. 
Inoltre, se una volta completato il lavoro ci si ac- 
corge di avere commesso qualche errore, è ne- 
cessario perdere altro tempo per correggerli. 


Se poi disponete di una seconda Sim Card, dove- 
te inserire daccapo tutti i nomi e i relativi numeri te- 
lefonici, con il rischio di dimenticarne qualcuno op- 
pure di digitare dei numeri errati. 


Infatti, contrariamente a quanto si potrebbe sup- 
porre, i numeri telefonici non vengono memorizza- 
ti all'interno del cellulare, ma in quel piccolo ret- 
tangolo dorato presente nella Sim Card (vedi fig.1). 
Ricordate dunque che se buttate via la vecchia Sim 
Card, chi la trova riuscirà facilmente a leggere i nu- 
meri telefonici di tutti i vostri amici e parenti, a me- 
no che non abbiate protetto la vostra carta Sim con 
un pin code. 
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Il progetto che vi presentiamo vi permetterà di in- 
serire velocemente tutti i numeri utilizzando un 
computer con sistema operativo Windows 95-98. 


Poiché i numeri telefonici possono essere memo- 
rizzati nell'hard-disk del computer, potete sempre 
richiamarli per memorizzarli in pochi secondi in 
qualsiasi Sim Card e in più potete con estrema fa- 
cilità modificarli, inserirnme dei nuovi, cancellare 
quelli obsoleti in modo molto rapido e sicuro. 

Ad esempio, se acquistate un secondo cellulare per 
vostro figlio, potete inserire nella sua Sim Card in 
modo automatico tutti i numeri che avete già me- 
morizzato, cancellando quelli che non servono e 
aggiungendo quelli che vuole vostro figlio. 


Con questo accessorio, chi ha un negozio per la ri- 
vendita di telefoni cellulare può fornire ai suoi clien- 
ti un servizio aggiuntivo che altri non sono ancora 
in grado di offrire: basta infatti, che il cliente co- 
munichi i numeri che vuole memorizzati nella sua 
Sim Card e in pochi secondi avrà il suo cellulare 
completamente operativo. 


Dopo che avrete montato questo utile accessorio 
telefonico, i vostri amici vi chiederanno di aiutarli a 


sistemare la loro rubrica telefonica, e se poi mo- 
strerete il circuito nei negozi che vendono cellula- 
ri, ve lo richiederanno subito, e questa sarà un’oc- 
casione che vi permetterà di guadagnare qualche 
soldo in più. 


Prima di passare alla descrizione dello schema e- 
lettrico e alla sua realizzazione pratica, vi spie- 
ghiamo come usare il programma che completa il 
“lettore/scrittore” di Sim Card. 


IL DISCHETTO con il SOFTWARE 
Accluso al kit vi viene fornito un dischetto conte- 


nente il software GSMSIM che dovrete installare 
nel vostro computer. 


Per installarlo inserite il dischetto nell'unità floppy 
e dopo aver cliccato su Start o Avvio cliccate sul- 
la riga Esegui. Quando appare sul monitor la fine- 


stra di fig.3 dovete digitare: 
A:Setup poi cliccate sul tasto OK 


Di default il programma viene installato nella di- 
rectory: 


C:\Programmi\GSMSIM 


ma digitando un percorso a vostro piacere, potete 
cambiare directory. 

Una volta installato, nel menu Programmi del pulsante 
Avvio trovate le icone collegate al programma: 


GSMSIM - HELP - Uninstall GSMSIM 


Cliccando sull'icona relativa al collegamento del 
programma nel desktop, e cioè GSMSIM, potete 
lanciare l'esecuzione del nostro programma. 

Ovviamente prima di ciò dovete collegare, tramite 


Oggi vogliamo proporvi un progetto che farà la felicità di tutti i pos- 
sessori di telefoni cellulari, perché tramite computer permette di inseri- 
re velocemente nomi e numeri telefonici, di raggrupparli in ordine alfa- 
betico o di città, di correggere gli errori, di eliminare i numeri obsoleti 
e di vedere sul monitor tutti i numeri memorizzati in una Sim Card. 


Fig.1 Tutti i numeri telefonici di un cellulare risultano memorizzati nella piccola sche- 
da Sim Card. Inserendo questa scheda nel nostro circuito, potete vedere sul monitor 
del computer tutti inumeri memorizzati, inserirne dei nuovi, correggere gli errori, ecc. 
Assieme al kit vi verrà fornito un floppy contenente il software GSMSIM. 
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il cavetto che vi forniamo, l’uscita dell'interfaccia al- 
la porta seriale Com 1 o Com 2 del computer. 


Se la Com 1 è già occupata, ad esempio dal Mou- 
se, dovete inserire il connettore sulla porta seriale 
Com 2, quindi portate il cursore sulla scritta Setup, 
visibile nella riga in alto, e cliccate sul pulsante si- 
nistro del mouse. 

Nella finestra che appare spostate il cursore sulla 
riga Com 2 e selezionatela cliccando sempre sul 
tasto sinistro del mouse. 


PER LEGGERE la SIM CARD 


Se avete una Sim Card già programmata e volete 
leggere tutti i nomi e i numeri telefonici che con- 
tiene, dovete inserirla nel suo lettore, portare il cur- 
sore sull'icona Read e cliccare con il mouse. 
Vedrete immediatamente apparire nella finestra po- 
sta in alto una barra di lettura (vedi fig.8) che scor- 
rerà da sinistra verso destra e quando avrà termi- 
nato la sua corsa potrete leggere sul monitor tutti i 
numeri telefonici. 

| dati che appaiono sul monitor rimangono comun- 
que memorizzati all’interno della Sim Card, per- 
ché il programma provvede solo a leggerli. 


Nella riga Network appare la sigla di identificazio- 
ne del gestore. Se il vostro gestore è Tim la sigla 
è I TIM, se è Omnitel la sigla è I OMNI e se è Wind 
la sigla è 1 WIND. 


Nella riga A id: è specificato quanti numeri telefo- 
nici è possibile memorizzare nella Sim Card e 
quanti caratteri si possono usare per ogni nome. 
Se appare 40 x 8 significa che la Sim Card non 
accetta più di 40 numeri telefonici e che i nomi 
non possono essere più lunghi di 8 caratteri. 

Se invece appare 120 x 14 significa che nella Sim 
Card potete inserire 120 numeri telefonici e che i 
nomi possono essere lunghi fino a 14 caratteri. 


Nella riga ICC id: appare il numero di identifica- 
zione della Sim Card che contiene anche il nume- 
ro del gestore e quello della nazione. Ad esempio 
per l’Italia il numero della nazione è 39. 


Nelle righe che compongono il documento attivo 
sono visualizzati i nomi e i numeri telefonici con- 
tenuti nella memoria della Sim Card (vedi fig.9). 
Prima di modificarli o di inserirne dei nuovi oppure 
di cancellarli o di cambiare il loro ordine, vi sugge- 
riamo di memorizzarli nel computer. 

In questo modo se per errore doveste cancellare 
dei nomi o dei numeri avrete sempre una copia dei 
dati della vostra Sim Card. 


IMPORTANTE: se nella vostra Sim Card avete in- 
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Fig.2 Dopo aver inserito il dischetto nell’u- 
nità floppy cliccate su Esegui. 


Dia irona i NOPR EEI oa 
, docanerto de sr 


see fs ooo 
| Lx] ae | se | 
A Avvio 


Fig.3 Nella piccola finestra che appare di- 
gitate A:SETUP, poi cliccate su OK. 


GSMSIM Installation 
Select Destination Directory 
Pirota aaa iha soto iiara GSHSIN Jle7 ss i5 bo 


dit E E 
A negative number a Penta hal 
Pa nni sac le sito he 


Free Disk Space After Install 
> = - T = $ 


Fig.4 Di default il programma viene instal- 
lato nella directory C:\Programmi\GSMSIM. 


ESRI TIA GSMSIM\GSMSIM. ev 


Fig.5 Dopo aver cliccato sul comando NEXT, 
appare la finestra di caricamento files. 


GSMSIM Nuova Elettronica BEE 


File TE SIM Setup Help 


iA di -) pa io 


New Save ditte 


ICC id: ??? 


EU 


NewBR Ferum Delete 
Dialling Number 


Network: ??? Aid:??? | 


Alpha Identifier 


- SLETTRONICA 


GSMSIM 


by Enrico Falconelli and Roberto Ferrari 


GSMSIM Nuova E lettronsc a 


Fig.7 Se alla Com1 avete col- 
legato il mouse, dopo aver 
cliccato su Setup selezionate 
la Com2 cliccando sulla se- 
conda riga. 


GSMSIM Nuova Elettronica 
File Edit SIM Setup Help 
Network: | TIM A id: 120x14 


(Ra e 


New ave NewR Fernur Delete | MEME 


N | Alpha Identifier Dialling Number 


n RR E pren ttronica 


PESTE 


Fig.9 Completato il carica- New Open. Sace” | Msi 


mento della Sim Card, a video 
appaiono tutti i nomi e i nu- 
meri telefonici memorizzati al 
suo interno. 


Luigi GSM 
Anna GSM 
Casa 

‘Ufficio 

i Bianchi Dott. 


Fig.6 Cliccando due volte con 
il tasto sinistro del mouse 
sull'icona GSMSIM appare a 
video questa finestra. Prima di 
proseguire dovrete aver già 
collegato la scheda al compu- 
ter e aver scelto la porta COM. 


Fig.8 Dopo aver inserito la 
Sim Card nel suo connettore, 
cliccate sull'icona Read e in 
alto vedrete una barra a qua- 
dretti scorrere verso destra. 


gogr 


NewR Renum Delete 


| N | Alpha Identifier 


01234567890 


12345678901. 
23456789012 
34567890123 
45678901234 


COE 


NewR Renum Delete 


w 


Lr i 


So del 


Read Write 


01234567890 
12345678901 
23456789012 
34567890123 
45678901234 


Luigi GSM 
Anna GSM 
Casa 

Ufficio 
Bianchi Dott. 


Fig.10 Cliccando sul menu Fi- 
le e poi su Save, tutti i nomi e 
i numeri della Sim Card ven- 
gono memorizzati nella direc- 
tory GSMSIM. 
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SIT Nuova Elëttronica 


Fig.11 Cliccando su Save si a- 
pre questa finestra nella qua- 
le dovete assegnare un nome 
al vostro file. Noi abbiamo u- 
sato “numtelef”, ma voi pote- 
te scegliere qualsiasi nome di 
non più di 8 caratteri. 


S ELLE, pe tene 


IO Sam a fear 


Ele Edit 


Fig.13 Automaticamente ap- 
paiono a video tutti i dati me- 
morizzati. Ora potrete appor- 
tare qualsiasi correzione, eli- 
minare dei nominativi oppure 
aggiungerne dei nuovi. 


New Open Save 


_ Luigi GSM 
|Anna GSM 
Casa nti cal 

Ufficio Žž 
Bianchi Dott. 


[È “i aLe AIA 


TERT 


NewR Rerum Delete 


„101234567890 

12345678901 ka 

123456789012 l | 
34567890123 


45678901234 


wapa ien A id: 120x14 | 
id: 00000000000000000000 


ETUE, aa 3 
File Edit SIM Setup Help 


GERA 


New Open Save NewR Renum Delete 


|N | Alpha Identifier _ | Dialling Number 


001 Luigi GSM č č | 01234567890 
002 ‘Anna GSM 112345678901 | 
003 ‘casa | 23456789012 Î 

004 Ufficio | RE AC ir 0 Ms are 


‘Bianchi Dot. te 
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Fig.12 Per vedere a video tut- 
ti i nomi e i numeri già memo- 
rizzati nel computer, cliccate 
su File e poi su Open e quan- 
do appare questa finestra, 
cliccate su “numtelef.adn” e 
poi sul comando Apri. 


ereng H A id: 120x14 


Fig.14 Per eliminare un nome 
dalla vostra rubrica, dovete 
prima selezionarlo e poi clic- 
care sull'icona Delete. Nella fi- 
nestra che appare dovete con- 
fermare l'eliminazione. 


serito un codice di blocco (pin code), quando cer- 
cherete di leggerla apparirà a video una finestra 
nella quale vi viene chiesto il codice segreto. 

Se non digitate il numero di codice o ne digitate 
uno errato non solo non riuscirete mai a leggere i 
nomi e numeri presenti nella Sim Card, ma dove- 
te anche sapere che al terzo tentativo di inseri- 
mento di un codice errato, la Sim Card si bloc- 
cherà, dopodiché risulterà inutilizzabile. 


Per evitare che ciò avvenga, il nostro software non 
vi permetterà di fare il terzo tentativo. 
Comunque, nel caso in cui si dovesse bloccare, per 
sbloccarla dovrete inserirla nel vostro cellulare e di- 
gitare con la tastiera il numero di PUK, che vi vie- 
ne fornito con ogni carta Sim. 


PER MEMORIZZARE i dati nel COMPUTER 


Per memorizzare nel computer tutti i nomi e i nu- 
meri telefonici, basta cliccare sull'icona Save e nel- 
la finestra che appare (vedi fig.11) digitare nella ri- 
ga Nome file il nome che volete dare al file, ad e- 
sempio numtelef, quindi cliccare su Salva. Que- 
sto file verrà automaticamente memorizzato nella 
directory GSMSIM con il nome numtelef.adn. 

Va da sé che il file può essere salvato anche su di- 
schetto floppy. 


Fig.15 Per togliere la Sim Card 
dal cellulare, basta aprire lo 
sportello in cui risulta inserita 
e sfilarla. 


PER SPOSTARE una RIGA 


Quando sul monitor appare l'elenco completo dei 
numeri memorizzati nella Sim Card, voi potete fa- 
cilmente cambiarli di posto. 

Per spiegarvi come spostarli vi portiamo un esem- 
pio semplice di soli 5 nominativi: 


001 Luigi GSM 
002 Anna GSM 
003 Casa 

004 Ufficio 

005 Bianchi Dott. 


Ammesso di volerli in questo ordine: 


Luigi GSM 
Casa 

Anna GSM 
Bianchi Dott. 
Ufficio 


dovete portare il cursore sulla riga che volete spo- 
stare, poi tenendo cliccato il tasto sinistro del 
Mouse, portate questa riga nella posizione in cui 
volete inserirla. Così dovete procedere per tutte le 
righe che volete spostare. 


Fig.16 Dopo aver aperto lo sportello del connettore Sim presente sull’interfaccia, infilate 
la carta Sim nella sua fessura quindi chiudete lo sportello e bloccatelo spostando la pic- 
cola lamella metallica superiore nel senso della freccia indicata con Lock (chiudere). 
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f Insert New Record N.006 


Alpha Identifier: 
Leg 0° moss [n] 


Dialling Number: 
Length 3 mex 20 


Ø 
E 


i ABCDEFGH 
PORSTUVWXY 
cabcdefghi 
PAgrstuvwx 


Ø 
1 
+ 
K 
Z À 
k 
ä 


O0:P O: A n 
DI 2z Il 


Supponendo di aver sistemato i nomi secondo que- 
sto ordine: 


001 Luigi GSM 
003 Casa 

002 Anna GSM 
005 Bianchi Dott. 
004 Ufficio 


cliccando sull'icona Renum vedrete cambiare i nu- 
meri posti sul lato sinistro in maniera progressiva 
e crescente, perché i nomi verranno rinumerati se- 
condo l'ordine stabilito con gli spostamenti: 


001 Luigi GSM 
002 Casa 

003 Anna GSM 
004 Bianchi Dott. 
005 Ufficio 


Per memorizzare questo elenco nella vostra Sim 
Card cliccate sulla icona Write e pigiate Enter. 


PER RICHIAMARE il FILE 


Poniamo il caso che desideriate inserire nella Sim 
Card del cellulare che avete appena regalato a vo- 
stra moglie o a vostro figlio i nomi e i numeri te- 
lefonici che avete già digitato e salvato in un file 
nel vostro computer. 

Per richiamare questo file cliccate con il tasto sini- 
stro del mouse sull'icona Open e vedrete apparire 
la finestra di fig.12. 

Cliccate ora sulla scritta numtelef.adn poi su Apri 
e compariranno a video tutti i nomi e i numeri me- 
morizzati nel file. 

Per trasferirli nella Sim Card, inserite la scheda nel 
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Fig.17 Per inserire nuovi nomi 
nella vostra rubrica, cliccate 
sull’icona NewR e a video ap- 
pariranno tutti i caratteri e i 
simboli che si possono utiliz- 
zare. Per digitare i nomi e i nu- 
meri telefonici potete utilizza- 
re la tastiera o cliccare con il 
mouse sul carattere desiderato. 


Sa SIM card not present. 


Fig.18 Se non avete inserito la Sim Card 
nell’interfaccia appare questo messaggio. 


LI Can't find the Card Reader. 


Fig.19 Se non avete collegato l’interfaccia 
al computer appare questo messaggio. 


Card Holder Verification 
Please insert CHV1 
San FT = __ok | 
2 = Number of false presentation remaining. 
WARNING: = 1 mean the last attempt. 
Fig.20 Se la vostra Sim card ha un codice 
pin, appare questo messaggio. 


RENI TRIO to the SIM card 
00000000000000000000 ? 


pai 
Na Phone boak in he SIM card wil be replaced ll 


"a Anula | 


Fig.21 Prima di scrivere nella Sim Card, vie- 
ne chiesta conferma dell'operazione. 


TI 


RETE 220 V. 


v 
© ` 
000020000 

z 

N 

< 


© ou 
BUSY 


pata €3 iz 


Fig.22 Schema elettrico dell'interfaccia che collegata a un computer con sistema opera- 
tivo Windows 3.1-95-98 vi permette di leggere, di inserire, di aggiornare, di eliminare e di 
memorizzare nuovi nominativi in una Sim Card per telefoni cellulari. 


ELENCO COMPONENTI LX.1446 


R1 = 47.000 ohm 

R2 = 10.000 ohm 

R3 = 220 ohm 

R4 = 220 ohm 

R5 = 10.000 ohm 

R6 = 22.000 ohm 

R7 = 4,7 Megaohm 

R8 = 220 ohm 

C1 = 470.000 pF poliestere 
C2 = 1 microF. elettrolitico 
C3 = 1 microF. elettrolitico 
C4 = 1 microF. elettrolitico 


C5 = 1 microF. elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 27 pF ceramico 

C8 = 27 pF ceramico 

C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 470 microF. elettrolitico 
C11 = 10 microF. elettrolitico 
XTAL = quarzo 3,579 MHz 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 
RS1 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
DL1-DL3 = diodi led 

TR1-TR2 = NPN tipo BC.547 


1C1 = integrato tipo MAX.232 

IC2 = Pic 12C508 programmato 

IC3 = C/Mos tipo 4069 

IC4 = integrato tipo MC.78L05 

T1 = trasform. 3 watt (T003.02) 
sec. 0-8-12 V 0,2 A 

S1 = interruttore 

CONN.1 = connettore 9 poli 

CONN.2 = connettore per SIM-CARD 


Nota: tutte le resistenze utilizzate in 
questo circuito sono da 1/4 di watt. 
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lettore della nostra interfaccia quindi cliccate sulla 
icona Write. Nella finestra posta in alto vedrete la 
barra di scrittura scorrere da sinistra verso destra 
(vedi fig.13). Quando questa barra avrà terminato 
la sua corsa, ritroverete nella nuova Sim Card tut- 
ti i numeri che questa può contenere. 


PER AGGIORNARE il FILE 


Il programma prevede la possibilità di unire due o 
più file o di aggiornare un documento nuovo con 
uno già esistente semplicemente cliccando sull’i- 
cona Open. 

Infatti, cliccando su questa icona quando c'è già un 
documento con dei nominativi sul monitor, appare 
una finestra nella quale potete scegliere se unire il 
documento che volete aprire a quello visualizzato 
sul monitor (rispondete alla domanda cliccando su 
sì) oppure se volete aprire un documento già esi- 
stente come documento autonomo (rispondete al- 
la domanda cliccando su no). 

Nel primo caso i record contenuti nel documento 
che aprite verranno visualizzati in coda a quelli già 
esistenti; nel secondo caso il documento a video 
verrà chiuso prima di aprirne un altro. ` 


PER CANCELLARE un NOME 


Se volete eliminare un nome dalla vostra rubrica, 
portate il cursore sulla riga che contiene i dati da 
cancellare poi cliccate con il mouse in modo da se- 
lezionarla (questa riga verrà evidenziata in un altro 
colore). Ora portate il cursore sul comando Dele- 
te, la cui icona è un cestino, e cliccate. 
Ovviamente prima che questo nome venga can- 
cellato appare il messaggio visibile in fig.14, dove 
vi viene chiesto di confermare l’eliminazione del re- 
cord cliccando su OK. 


PER INSERIRE nuovi NUMERI 


Per inserire nuovi nominativi e i rispettivi numeri 
telefonici dovete cliccare sulla icona NewR. 

In questo modo apparirà la finestra visibile in fig.17 
completata da una lavagna che riproduce tutti i ca- 
ratteri che si possono usare. 

Per digitare i nomi e i numeri usate la normale ta- 
stiera del computer. 

Nella riga Alpha identifier potete scrivere un mas- 
simo di 15 caratteri, ma tenete presente che non 
tutti i caratteri verranno memorizzati nella Sim 
Card, perché, come già vi abbiamo accennato, se 
accanto alla scritta A id: (vedi fig.13) appare il nu- 
mero 40 x 8, la Sim Card accetterà un massimo 
di 8 caratteri per nominativo. 

Se invece appare il numero 120 x 14, nella Sim 
Card verranno inseriti un massimo di 14 caratte- 
ri per nominativo. 
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Fig.23 Foto del circuito stampato LX.1446 
con sopra montati tutti i suoi componenti. 
Nel connettore femmina posto in alto, che 
nel kit potete trovare in plastica o in metal- 
lo, va innestata la presa maschio del cor- 
done che serve per collegare l’interfaccia 
alla porta seriale del computer. 


ALLA PORTA SERIALE 
DEL COMPUTER 


ON DATA BUSY 


Fig.24 Schema pratico di montaggio e connessioni degli integrati viste da sopra e del tran- 
sistor BC.547 e dello stabilizzatore MC.78L05 viste da sotto. Nota: l’integrato che abbia- 
mo siglato EP.1446 è un Pic tipo 12C508 da noi programmato. 
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IMI e 


Fig.25 La basetta già montata va inserita dentro il suo mobile plastico, completo di ma- 
scherina frontale forata e serigrafata. Dal frontale di questo mobile fuoriesce il connetto- 
re provvisto di sportellino per inserire la Sim Card (vedi fig.1). 


Dopo aver scritto nella prima riga il nome, porta- 
te il cursore sulla seconda riga Dialling Number 
in cui appare +39 e scrivete il numero telefonico. 
Completate le due righe cliccate su Update e il nuo- 
vo nome completo di numero telefonico apparirà 
nel documento attivo. 


Nota: potete scegliere se lasciare o eliminare il nu- 
mero +39. Se lasciato, questo sostituisce lo 0 del 
prefisso, quindi se dovete inserire il numero 
051461109 sarà sufficiente scrivere +3951461109. 
Lasciando +39 potrete telefonare dall'Estero verso 
l’Italia, se invece lo togliete non potrete più farlo. 


Se nello scrivere il nome o il numero vi siete sba- 
gliati, per correggerlo basta portare il cursore sul- 
la riga e cliccare velocemente 2 volte. 

Sul monitor vedrete apparire la finestra di fig.17 do- 
ve potrete fare tutte le correzioni desiderate. 


Eseguita la correzione dovrete nuovamente pigia- 
re su Update per inserire la riga corretta nella ru- 
brica, dopodiché dovrete pigiare su Write per ri- 
scrivere la Sim Card. 


| IN ORDINE ALFABETICO o di PREFISSO 


Se quando appare la rubrica pigiate sulla riga 
Alpha Identifier automaticamente tutti i nomi ver- 
ranno posti in ordine alfabetico alternativamente 
crescente e decrescente. 


Se invece pigiate sulla riga Dialling Number tutti i 
numeri verranno posti in ordine di prefisso alter- 
nativamente crescente e decrescente. 
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CTS -8 


Fig.26 Dei nove pin presenti nel connettore 
femmina di uscita, vengono utilizzati i soli 
pin 2-3-4-5-7, che abbiamo evidenziato nel 
disegno con un fondo giallo. 


Fig.27 Se nel vostro computer è presente 
una presa seriale a 25 poli, poiché i segna- 
li RXD-TXD-DTR-GND-RTS fanno capo a pin 
diversi, vi consigliamo di utilizzare un a- 
dattatore da 25 a 9 poli. 


CONTROLLI sulle FUNZIONI 


Qualsiasi operazione errata commetterete verrà 
segnalata a video e anche nel caso in cui voleste 
cancellare dei nomi il computer vi chiederà una 
conferma. Cliccando su SI l'eliminazione verrà e- 
seguita, cliccando su Annulla non verrà eseguita. 


Se non avete inserito in modo corretto la Sim Card 
nel suo lettore o non l’avete bloccata, sul monitor 
apparirà la scritta: 


SIM card not present (vedi fig.18) 


Se il cavetto che collega la nostra interfaccia al 
computer ha un filo interrotto o invertito, sul moni- 
tor apparirà la scritta: 


Can't find the Card Reader (vedi fig.19) 
cioè non riesco a leggere la scheda. 


PER USCIRE DAL PROGRAMMA 


Per uscire dal programma GSMSIM basta portare 
il cursore sulla scritta Exit nel menu File oppure 
cliccare sul pulsante X di chiusura del programma. 


Dopo avervi spiegato come usare il programma 
GSMSIM ora passiamo alla descrizione dello sche- 
ma elettrico dell'interfaccia. 


SCHEMA ELETTRICO 


Come potete vedere in fig.22, questo circuito è mol- 
to semplice perché per realizzarlo occorrono solo 
3 integrati più uno stabilizzatore di tensione. 


L’integrato IC1 è un normale AD.232 che può es- 
sere sostituito dall’equivalente MAX.232. 

Si tratta in pratica di un Driver/Receiver che prov- 
vede a convertire i livelli logici TTL in livelli logici 
RS232 e viceversa. 

Grazie a questo integrato è possibile comunicare 
sia in trasmissione sia in ricezione con la porta di 
comunicazione seriale del computer. 


Nella tabella che segue abbiamo riportato i valori 
di tensione relativi ai livelli logici TTL e RS232 in 
modo che possiate capire più facilmente il lavoro 
che svolge questo integrato. 


| TTL | RS232 


livello logico 0 | Ovolt | + 10 volt 
L'integrato IC1 viene alimentato attraverso il piedi- 
no 16 con una tensione stabilizzata di soli 5 volt, - 


ma grazie al convertitore interno si ottengono, in 
modo del tutto automatico, le tensioni dei +10 volt 
e dei —10 volt, che servono per dialogare con i giu- 
sti livelli con la porta di comunicazione seriale. 


Pertanto se sul piedino d’ingresso 10 applichiamo 
un livello logico 0 (cioè 0 volt), sul piedino d’u- 
scita 7 ritroviamo una tensione di +10 volt, se in- 
vece sul piedino 10 applichiamo un livello logico 
1 (cioè 5 volt), sul piedino d’uscita 7 ritroviamo u- 
na tensione di -10 volt. 

Lo stesso per le altre due porte di questo integrato: 
Quando sui piedini 13 e 8 abbiamo una tensione 
di +10 volt, sulle rispettive uscite 12 e 9 troviamo 
un livello logico 0 (cioè 0 volt), quando sui piedi- 
ni 13 e 8 abbiamo una tensione di -10 volt, sulle 
uscite abbiamo un livello logico 1 (+5 volt). 


L’integrato IC3 è un C/Mos CD.4069, equivalente 
all’integrato MC.14069, che contiene al suo inter- 
no ben 6 inverter. 


L’inverter IC3/C viene utilizzato come oscillatore 
quarzato di riferimento per generare una frequen- 
za di clock di 3,5795 MHz. 

Questa frequenza di clock, dopo essere stata ap- 
plicata ai due inverter IC3/D-1C3/E, che svolgono 
la funzione di separatori, viene inviata al piedino 3 
del connettore Sim, che corrisponde al piedino CK. 


L’inverter IC3/B preleva l'impulso di reset dal pie- 
dino 12 del Driver/Receiver e lo applica sul piedi- 
no 2 del connettore Sim, che corrisponde appunto 
al piedino di reset. 


L’inverter IC3/A ci serve per dialogare con il com- 
puter tramite un solo filo, che, come potete vedere 
in fig.22, va al piedino 7 Data del connettore Sim. 


L’inverter IC3/F viene utilizzato per far lampeggia- 
re il diodo led DL2 Data di colore giallo durante il 
trasferimento dei dati. 


Una volta inserita la Sim Card nel suo connettore, 
prima di leggerla o di scriverci sopra, il computer 
controlla tramite il micro IC2 che nel montaggio non 
siano presenti degli errori, che la Sim Card risulti 
effettivamente inserita nel lettore, che sia stato 
chiuso il suo sportello, che il cavo seriale non ri- 
sulti interrotto ecc. 


Se questo micro rileva qualche anomalia, non a- 
bilita il computer a dialogare con l'interfaccia, per 
evitare che si danneggi la Sim Card. 


Il diodo led DL1 Busy di colore verde collegato sul 
piedino 6 di IC2 indica quando l'interfaccia viene 
attivata per dialogare con la carta Sim. 
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Per alimentare tutti gli integrati presenti in questa 
interfaccia occorre una tensione stabilizzata di 5 
volt che preleviamo dall’integrato IC4. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Sul circuito stampato LX.1446 dovete montare i po- 
chi componenti visibili in fig.24. 

Per iniziare inserite i tre zoccoli per gli integrati, 
poi sulla parte bassa dello stampato inserite il con- 
nettore della Sim Card e saldate i suoi terminali 
sulle corrispondenti piste in rame, facendo atten- 
zione a non provocare dei cortocircuiti con un ec- 
cesso di stagno. 


Dopo questi componenti potete inserire le poche 
resistenze e il diodo DS1 rivolgendo il lato con- 
tornato da una fascia nera verso il quarzo. 


Proseguendo nel vostro montaggio inserite i due 
condensatori ceramici C7-C8, poi i poliestere C1- 
C6-C9 e tutti gli elettrolitici. 

Quando inserite i condensatori elettrolitici fate at- 
tenzione alla polarità +/- dei due terminali. 
Normalmente il terminale più lungo è il positivo, 
ma nel caso i due terminali risultassero della stes- 
sa lunghezza, troverete sul corpo il segno — in cor- 
rispondenza del terminale negativo. 


Ora prendete il quarzo e collocatelo in posizione 
orizzontale alla destra dell’integrato IC3 bloccando 
il suo corpo con una grossa goccia di stagno, poi 
prendete il ponte raddrizzatore RSI1 e fissatelo nel- 
la posizione richiesta, inserendo il suo terminale + 
in basso a destra (vedi fig.24). 


Sotto questo ponte inserite l’integrato stabilizzato- 


re IC4 avendo l’accortezza di rivolgere il lato piat- 
to del suo corpo verso destra. 

Quando inserite i due transistor TR1-TR2 rivolge- 
te il lato piatto del loro corpo verso sinistra. 

Il corpo di questi semiconduttori va tenuto solleva- 
to dal circuito stampato di circa 5-6 mm. 


Sulla parte alta del circuito stampato dovete inse- 
rire la morsettiera a 2 poli per entrare con la ten- 
sione di rete dei 220 volt, poi di fianco la presa se- 
riale femmina a 9 poli e sotto a questa il trasfor- 
matore di alimentazione T1. 


Per collegare i diodi led e l'interruttore S1 al cir- 
cuito dovete inserire nello stampato i piccoli termi- 
nali a spillo che troverete nel kit. 


Completato tutto il montaggio, non vi resta che in- 
serire nei loro zoccoli i tre integrati, rivolgendo la 
loro tacca di riferimento a U verso destra. 


COSTO di REALIZZAZIONE 


Costo dell'interfaccia siglata LX.1446 completa di 
tutti i componenti visibili in fig.24 e del mobile pla- 
stico MO.1446 (vedi figg.1 e 25), compreso il cor- 
done di rete dei 220 volt, il dischetto con il softwa- 
re GSMSIM e un cavetto per collegare l'uscita 
dell'interfaccia alla presa seriale del computer. 
Lire 110.000 Euro 56,81 


Costo del solo circuito stampato LX.1446. 
Lire 13.500 Euro 6,97 


Ai prezzi riportati, già compresivi di IVA, andranno 
aggiunte le sole spese di spedizione a domicilio, 
che per le PP.TT. ammontano a L.6.000 Euro 3,10. 
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Dopo avervi spiegato nelle Lezioni N.24 e N.25 come realizzare degli oscillatori di alta frequenza, 
ora vi indichiamo come potenziare i loro deboli segnali con degli stadi amplificatori RF. 


Da questa Lezione apprenderete che per trasferire senza eccessive perdite il segnale RF prele- 
vato dal Collettore di un transistor sulla Base del transistor amplificatore, è necessario adattare 
l'elevata impedenza del Collettore alla bassa impedenza della Base. 


Anche per trasferire il segnale RF prelevato dal Collettore di uno stadio finale verso l'antenna 
trasmittente, è necessario adattare nuovamente la sua elevata impedenza al valore d'impeden- 
za del cavo coassiale, che può essere di 50 o di 75 ohm. 


Adattare due diversi valori d'impedenza non è difficile perchè, come apprenderete, dovrete solo 
ruotare i compensatori presenti nel filtro adattatore d’impedenza fino a trovare il valore di ca- 
pacità che vi permetterà di ottenere in uscita il massimo segnale RF. 


A completamento di questa Lezione vi proporremo di montare un piccolo trasmettitore in gamma 
27 MHz modulato in AM, spiegandovi in modo molto dettagliato come tarare i compensatori per 
adattare perfettamente tutte le diverse impedenze. 

Infine vi spiegheremo come calcolare un filtro Passa/Basso che, applicato sull’uscita del tra- 
smettitore, impedisca a tutte le frequenze armoniche di raggiungere l'antenna irradiante. 
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TUTTO quello che dovete SAPERE per realizzare un TRASMETTITORE 


La più grande aspirazione per un giovane appas- 
sionato di elettronica è quella di riuscire a realiz- 
zare un trasmettitore di media potenza in grado 
di inviare a distanza la propria voce. 


Poichè si sa che dall'uscita di uno stadio oscilla- 
tore si prelevano sempre delle potenze irrisorie, 
per potenziarle è necessario amplificarle, ma per 
farlo bisogna conoscere preliminarmente tutti gli 
accorgimenti da adottare per realizzare degli effi- 
cienti stadi amplificatori di alta frequenza. 


Ammesso di avere uno stadio oscillatore che for- 
nisca in uscita una potenza di 0,05 watt, appli- 
cando quest’ultima ad un transistor che provveda 
ad amplificarla di 6,31 volte, dal suo Collettore riu- 
sciremo a prelevare una potenza di: 


0,05 x 6,31 = 0,315 watt 


Se questa potenza è insufficiente, è necessario ag- 
giungere un secondo transistor e, ammesso che 
anche questo la amplifichi di 6,31 volte, dal suo 
Collettore riusciremo a prelevare una potenza di: 


0,315 x 6,31 = 1,987 watt 


Volendo aumentare ulteriormente la potenza, do- 
vremo aggiungere un terzo transistor e, ammesso 
che anche questo la amplifichi di 6,31 volte, dal suo 
Collettore riusciremo a prelevare una potenza di: 


1,987 x 6,31 = 12,53 watt (vedi fig.387) 


ESCE ENTRA ESCE ENTRA ESCE ENTRA 
0,05W 0,05W 0315W  0,315W 1,9897W 1,987W 


| dA GC a, Ri l, «GL up 3, 


GAIN 8dB GAIN 8dB GAIN 8dB 


OSCILLATORE 1° AMPLIF. 2° AMPLIF. FINALE 


Fig.387 Applicando gli 0,05 watt erogati da uno stadio oscillatore sull’ingresso di uno sta- | 
dio amplificatore che guadagna 8 dB, dalla sua uscita preleverete 0,315 watt. 

Applicando questi 0,315 Watt sull'ingresso di un secondo stadio amplificatore che gua- 

dagna sempre 8 dB, dalla sua uscita preleverete 1,987 watt. Per aumentare questa po- 

tenza è necessario aggiungere un terzo stadio e, se anche questo guadagna 8 dB, dalla 

sua uscita preleverete 12,53 watt. Consultando la Tabella N.3 potete desumere che un gua- 

dagno di 8 dB corrisponde ad un aumento di potenza di 6,31 volte. 
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Fig.388 Il segnale RF generato da uno sta- 
dio oscillatore si può prelevare per via IN- 
DUTTIVA, avvolgendo due o tre spire (vedi 
L2) sul lato freddo di L1. 


Fig.389 Per prelevare il segnale RF per via 
CAPACITIVA, basta collegare tra il Collet- 
tore e la Base dei due transistor un con- 
densatore di piccola capacità (vedi C1). 


come potete vedere nella Tabella N.3, un 
guadagno di 6,31 corrisponde a un aumento in po- 
tenza di 8 dB. 


Purtroppo, per amplificare un segnale RF non è 
sufficiente, come nel caso della BF, prelevare il se- 
gnale dal Collettore di un transistor e poi applicar- 
lo, tramite un condensatore, sulla Base di un tran- 
sistor amplificatore: infatti, se non si provvede ad 
adattare l’impedenza del segnale prelevato dal 
Collettore all'impedenza di Base del transistor am- 
plificatore, si hanno delle perdite elevate. 


COSA significa adattare UN’IMPEDENZA? 
Consultando la Tabella N.1 è possibile notare che 


l'impedenza di Base e di Collettore di un transistor 
variano al variare della potenza. 


TABELLA N.1 


impedenza 
Collettore 


potenza max 
Transistor 


impedenza 
Base 


Questa Tabella, anche se soltanto indi- 
cativa, serve ad evidenziare che l’impedenza 
di Base di un transistor RF è sempre minore 
rispetto a quella del suo Collettore. 


Questi valori sono approssimativi perchè il va- 
lore d'impedenza varia da transistor e transistor 
ed in base al valore della tensione di alimenta- 
zione e a quello della frequenza di lavoro. 


Poichè questi valori d'impedenza non vengono mai 
riportati nelle caratteristiche dei transistor, molti 
vorranno sapere come si possono ricavare. 


In linea di massima, per ricavare con una buona 
approssimazione il valore d’impedenza di Collet- 
tore si può usare la seguente formula: 


Z = è l'impedenza espressa in ohm; 


Vcc = è la tensione massima che accetta il Col- 
lettore del transistor; 


watt = è la potenza massima che il transistor è in 
grado di erogare. 
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Fig.390 Il valore d’impedenza di Collettore 
di un transistor si può calcolare con la for- 
mula qui riportata. | Vcc sono i volt massi- 
mi che il transistor può accettare e i watt, 


quelli massimi che riesce ad erogare. Nel- 
la Tabella N.1 sono indicati i valori medi 
d’impedenza di Collettore e di Base in rap- 
porto ai watt massimi erogabili. 


Quindi se un transistor alimentato con una tensio- 
ne massima di 18 volt eroga una potenza RF di 7 
watt, l’impedenza del suo Collettore sarà di circa: 


[(18 x 18) : (7 + 7)] = 23 ohm 


Se un altro transistor alimentato con una tensione 
massima di 15 volt, eroga sempre una potenza 
RF di 7 watt, impedenza del suo Collettore risul- 
terà di circa: ; 


[(15 x 15) : (7 + 7)] = 16 ohm 


Dobbiamo far presente che il valore d'impedenza 
di Collettore, varia non solo al variare della ten- 
sione di alimentazione ma anche al variare della 
frequenza di lavoro. 

Poichè pochi hanno spiegato come si deve proce- 
dere per adattare due diversi valori d'impedenza, 
è comprensibile che coloro che passano dalla bas- 
sa frequenza all'alta frequenza non riescano a 
comprendere per quale motivo, amplificando un 
segnale RF, la potenza anzichè aumentare si ri- 
duca. 


Per spiegarvi che cosa significa adattare una im- 
pedenza, vi proponiamo un esempio “idraulico”. 
Paragoniamo il transistor ad un contenitore provvi- 
sto sull'ingresso di un tubo di piccolo diametro 
perchè bassa risulta la sua impedenza e in usci- 
ta di un tubo di grande diametro perchè alta ri- 
sulta la sua impedenza. 


È intuitivo che accostando due tubi di diverso dia- 
metro (vedi fig.391) per far passare dell’acqua da 
un contenitore ad un altro, molta di questa andrà 
dispersa. 

Per evitare tale dispersione, la soluzione ideale 
sarebbe quella di utilizzare due tubi dello stesso 
diametro, ma poichè ciò non è possibile, è neces- 
sario procurarsi dei raccordi che provvedano a col- 
legare questi diversi diametri (vedi fig.392). 


In alta frequenza un raccordo in grado di adatta- 
re una bassa impedenza ad un'alta impedenza o 
viceversa, si realizza con due compensatori e u- 
na induttanza (vedi figg.393-394). 

| due compensatori siglati C1-C2 vanno rivolti 
sempre verso l’impedenza più alta, mentre l'in- 
duttanza L1 verso quella più bassa. 


Per conoscere quanta potenza si perderebbe in 
presenza di un disadattamento di impedenza si 
può usare questa formula: 


Z = è il valore d'impedenza espresso in ohm. 


Se riprendiamo lo schema riportato in fig.387 che 
ci permetteva di ottenere in uscita una potenza di 
circa 12,53 watt e lo montiamo senza adattare 
l'impedenza del Collettore con la Base del suc- 
cessivo transistor amplificatore, potremo calcolare 
quanta potenza viene persa. 


PERDITA 


PERDITA 


Fig.391 Poichè l’impedenza di Collettore è sempre maggiore rispetto a quella di Base del 
transistor che dovrà amplificare il segnale, non adattando queste due diverse impedenze 
si avranno sempre delle perdite, come quelle che si avrebbero se, per trasferire dell’ac- 
qua da un contenitore all’altro, venissero utilizzati due tubi di diametro diverso. 
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RACCORDO 


ES. 


dae 


Fig.392 Per evitare tutte queste perdite di trasferimento, dovete usare dei “raccordi” in 
grado di adattare un diametro maggiore con un diametro minore o viceversa. In alta fre- 
quenza, questi raccordi “adattatori d’impedenza” sono sempre composti da due com- 
pensatori e una induttanza come potete vedere illustrato nelle figg. 393-394. 


Ammesso che l’impedenza d’uscita dello stadio o- 
scillatore risulti di 130 ohm e che il segnale ven- 
ga applicato sulla Base di un primo transistor da 
1 watt, che ha una impedenza di circa 70 ohm co- 
me qui sotto riportato: 


otterremo un disadattamento pari a: 


[(130 : 70) x 2]-1=2,7 


Collegando l’uscita di questo transistor, che ha u- 
na impedenza di 110 ohm, alla Base di un transi- 
stor in grado di erogare una potenza massima di 
2 watt (vedi fig.397), consultando la Tabella N.1 
scopriremo che esso presenta i seguenti valori 
d’impedenza: 


Collegando i 110 ohm del primo transistor ad un 
valore di 36 ohm che è il valore d’impedenza del 
secondo transistor, otterremo un disadattamento 
d’impedenza pari a: 


[(110 : 36) x 2] - 1 = 5,11 


Se poi aggiungiamo un terzo transistor in grado di 
erogare una potenza massima di circa 15 watt, 
consultando sempre la Tabella N.1, troveremo che 
questo presenta i seguenti valori d'impedenza: 


ALTA BASSA 
IMPEDENZA c2 IMPEDENZA 


IS Cad lun) 


RACCORDO 


Fig.393 Per adattare un’ALTA impedenza ad 
una BASSA impedenza, è necessario ap- 
plicare il segnale sul compensatore Ci e 
prelevarlo dalla induttanza L1. 


ALTA 
C2 IMPEDENZA 


1 Li 


RACCORDO 


Fig.394 Per adattare una BASSA impeden- 
za ad un’ALTA impedenza, è necessario ap- 
plicare il segnale sulla induttanza L1 e pre- 
levarlo dal compensatore C1. 
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TABELLA N.2 


valore SWR o ROS moltiplicatore valore SWR o ROS moltiplicatore 
di disadattamento per le perdite di disadattamento per le perdite 


Fig.395 Nella prima colonna di questa Tabella è riportato il valore di SWR o ROS (onde 
stazionarie) che si ottiene collegando due diversi valori d’impedenza e nella seconda co- 
lonna il fattore di moltiplicazione da utilizzare per calcolare le perdite. 


Fig.396 Per calcolare il valore di SWR o di 
ROS potete usare la formula riportata sulla 
destra, mentre per calcolare il fattore mol- 
tiplicatore di perdita potete usare questa 
formula: (SWR - 1) : (SWR + 1)? 

Esempio: (4,5 - 1) : (4,5 + 1) = 0,4049 
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Fig.397 Realizzando lo schema di fig.387 che permetteva di prelevare dall’ultimo transi- 
stor una potenza di 12,53 watt, senza adattare nessuna impedenza, dall’ultimo transistor 
prelevereste solo 0,896 watt, cioè quasi la stessa potenza presente sul Collettore del se- 
condo stadio amplificatore. Nel testo vi spieghiamo come calcolare le perdite causate da 


un disadattamento d’impedenza. 


Se colleghiamo il Collettore del secondo transistor 
che presenta un’impedenza di 60 ohm alla Base 
di questo terzo transistor che ha una impedenza 
di 5,0 ohm, otterremo un disadattamento pari a: 


[(60 : 5,0) x 2] - 1 = 23 


Se ora consultiamo la Tabella N.2, dove nella 2° 
colonna abbiamo riportato per quale numero è ne- 
cessario moltiplicare la potenza erogata per co- 
noscere la potenza che ricaveremo in presenza di 
un disadattamento d’impedenza, troveremo: 


Nota: poichè nella Tabella N.2 manca 5,1 abbia- 
mo scelto il valore 5,0. 


Sapendo che sull’uscita dello stadio oscillatore è 
disponibile una potenza di 0,05 watt, in presenza 
di un disadattamento d’impedenza di 2,7 perdere- 
mo una potenza di circa: 
0,05 x 0,211 = 0,01 watt 


quindi sulla Base del primo transistor non giun- 
geranno più 0,05 watt ma soltanto: 


0,05 — 0,01 = 0,04 watt 
Poichè questo primo transistor amplifica il segna- 
le applicato sulla sua Base di 6,31 volte, dal suo 


Collettore preleveremo una potenza di: 


0,04 x 6,31 = 0,252 watt 


Collegando l’uscita di questo primo transistor, che 
fornisce una potenza di 0,252 watt, alla Base del 
secondo transistor, che ha una impedenza di 36 
ohm, perderemo una potenza pari a: 


0,252 x 0,445 = 0,112 watt 


quindi sulla Base di questo secondo transistor 
giungerà una potenza di soli: 


0,252 — 0,112 = 0,14 watt 


Poichè questo secondo transistor amplifica il se- 
gnale applicato sulla Base di 6,31 volte, dal suo 
Collettore preleveremo una potenza di: 


0,14 x 6,31 = 0,883 watt 


Collegando l'uscita di questo secondo transistor, 
che fornisce una potenza di 0,883 watt, alla Base 
del terzo transistor, che ha una impedenza di 5,0 
ohm, perderemo una potenza pari a: 


0,883 x 0,840 = 0,741 watt 


quindi sulla Base di questo terzo transistor giun- 
gerà una potenza di soli: 


0,883 — 0,741 = 0,142 watt 


Poichè anche questo terzo transistor amplifica il 
segnale applicato sulla sua Base di 6,31 volte, dal 
suo Collettore preleveremo una potenza di: 


0,142 x 6,31 = 0,896 watt 


Con questo esempio vi abbiamo dimostrato che 
non adattando perfettamente l’impedenza del 
Collettore di un transistor all’impedenza di Base del 
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transistor amplificatore, si ottengono delle elevate 
perdite di potenza e, infatti, sull’uscita del terzo 
transistor anziché ottenere una potenza di 12,53 
watt (vedi fig.387) ne otteniamo soltanto 0,896 watt 
(vedi fig.397). 


Tutte le operazioni riportate, sono calcoli che non 
dovrete mai svolgere, perchè oltre a non cono- 
scere esattamente i valori d'impedenza di Base e 
di Collettore dei transistor utilizzati, vi sono anche 
tanti altri parametri sconosciuti. 


Ad esempio, le capacità interne del transistor che 
variano al variare della frequenza di lavoro, la ca- 
pacità parassita del circuito stampato e quella 
dell’aletta di raffreddamento, ecc. 


Tutti questi problemi vengono risolti dai due com- 
pensatori C1-C2 dei filtri di figg.393-394, che, una 
volta tarati, permettono di adattare in modo per- 
fetto l’impedenza di Collettore, che è sconosciu- 
ta, al valore d’impedenza di Base anch'esso sco- 
nosciuto. 


Guardando la Tabella N.1 appare evidente che il 
valore d’impedenza di Collettore di un transistor ri- 
sulta sempre maggiore rispetto all’impedenza di 
Base del transistor utilizzato per amplificare il se- 
gnale RF. 


Anche se non conosciamo il valore d'impedenza 
di Collettore e nemmeno quello di Base del transi- 
stor, per adattarli è sufficiente collegare il filtro co- 
me illustrato in fig.398. 


Fig.398 Per trasferire il segnale pre- 
levato da un Collettore verso la Ba- 
se di un transistor amplificatore, do- 
vete rivolgere il compensatore C1 
verso il Collettore e la induttanza L1 
verso la Base. 
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Verso il Collettore che ha una impedenza mag- 
giore, va collegato il condensatore C1, mentre ver- 
so la Base del transistor amplificatore che ha una 
impedenza minore, va collegata la bobina L1. 


Per sapere quando questi due valori d’impedenza 
risultano perfettamente adattati, si procede nor- 
malmente per via sperimentale. 


In serie al Collettore del transistor amplificatore si 
collega un milliamperometro (vedi fig.399), poi si 
tarano i due compensatori C1-C2 fino a trovare la 
capacità che fa assorbire al transistor la sua mas- 
sima corrente. 


Riferendoci all'esempio dei tubi idraulici di fig.392, 
possiamo affermare che il compensatore C1 serve 
per adattare il filtro al diametro maggiore, mentre 
il compensatore C2 serve per adattare il filtro al 
diametro minore. 


La bobina L1 collegata verso la Base serve per 
accordare la frequenza di lavoro. 


Infatti, come vi abbiamo spiegato a proposito dell’o- 
scillatore a quarzo siglato LX.5038 pubblicato nel- 
la Lezione N.25, se questa bobina non ha i mi- 
crohenry richiesti, anzichè sintonizzarsi sulla fre- 
quenza fondamentale può sintonizzarsi su una fre- 
quenza armonica, cioè su una frequenza doppia 
rispetto alla fondamentale. 


Questa caratteristica può essere sfruttata solo nel 
caso si voglia duplicare la frequenza prelevata 
dall’uscita dello stadio oscillatore. 


Ad esempio, per trasmettere sulla frequenza di 96 
MHz, potremo utilizzare un quarzo che oscilli sui 


Arre 
Li L P | 
j 


Fig.399 Per sapere in quale posizione ruotare 
i compensatorii C1-C2, basta collegare al Col- 
lettore del transistor un milliamperometro. | 
due compensatori vanno ruotati fino a trovare 
la posizione in cui il transistor assorbirà la 
massima corrente. 


1° AMPLIF. 


` OSCILLATORE 


2° AMPLIF. 


Fig.400 Se la bobina L1 ha un numero insufficiente di spire, anzichè accordarsi sulla fre- 
quenza fondamentale si accorderà su una frequenza armonica. Questa caratteristica può 
essere utilizzata per “duplicare” una frequenza. Ad esempio, nel caso di uno stadio o- 
scillatore che genera una frequenza di 24 MHz, se userete una bobina L1 con poche spi- 
re potrete accordare il primo filtro sui 48 MHz, quindi potrete accordare il secondo e ter- 
zo filtro sui 96 MHz. Tarando un filtro su una frequenza armonica, sull’uscita otterrete u- 
na potenza minore rispetto a quella che otterreste se questi filtri venissero tarati sulla fre- 
quenza fondamentale generata dallo stadio oscillatore. 


24 MHz, poi tarare il primo filtro sulla frequenza di 
24+24 = 48 MHz ed il secondo e terzo filtro sulla 
frequenza di 48+48 = 96 MHz (vedi fig.400). 


Calcolare il valore della induttanza di un filtro a- 
dattatore è alquanto difficile, perchè non si cono- 
scono quasi mai il valore d'impedenza di Colletto- 
re e di Base dei transistor utilizzati. 


Per risolvere questo problema, anzichè perdere 
tempo in complessi calcoli matematici che alla fine 
danno sempre dei dati molto approssimativi, an- 
che i più esperti utilizzano il sistema sperimenta- 
le che risulta più semplice e preciso. 


In pratica si parte con un filtro composto da due 
compensatori da 500 pF ed una bobina provvi- 
sta di 20 spire realizzate con un filo di rame da 1 
mm avvolto su un diametro di 12-15 mm. 


Ruotando i due compensatori si verifica se con 
questo filtro si riesce a far assorbire al transistor 
la massima corrente (vedi fig.399). 


Nel caso di esito negativo, si riduce il numero del- 
le spire da 20 a 18, poi a 15, ecc. 


Ammesso che si riesca a far assorbire al transistor 
la massima corrente con 6 spire e ruotando C1- 
C2 sui 100 pF circa, si realizza un secondo filtro, 
inserendo una bobina con sole 6 spire e due com- 
pensatori da 100 pF. 


Facciamo presente a chi monterà un qualsiasi tra- 
smettitore, che non dovrà mai eseguire queste o- 
perazioni, perchè nell'elenco componenti troverà 
sempre indicate le capacità da utilizzare per i due 
compensatori e quante spire avvolgere per rea- 
lizzare la bobina di accordo. 


Consultando la Tabella N.1 si può notare che il va- 
lore d'impedenza di Collettore di un transistor, ri- 
sulta sempre minore rispetto ai 50-75 ohm del ca- 
vo coassiale che viene poi utilizzato per inviare il 
segnale verso l'antenna trasmittente. 


Anche se non conosciamo il valore d'impedenza 
di Collettore del transistor utilizzato, sappiamo già 
che questa deve essere aumentata e per farlo è 
necessario collegare il filtro come visibile in 
fig.401. 


In pratica, dovremo collegare la bobina L1 al Col- 
lettore e il condensatore C1 verso l'uscita. 


Per sapere se il nostro filtro riesce ad adattare la 
bassa impedenza di Collettore su un valore di 50- 
51 ohm, basta collegare all'uscita la sonda di ca- 
rico LX.5037 che vi abbiamo presentato nelle Le- 
zioni N.24-25. 


Facciamo presente che la sonda LX.5037 accetta 
sull'ingresso una potenza massima di 1 watt, 
quindi per misurare delle potenze maggiori è ne- 
cessario sostituire le due resistenze d’ingresso da 
100 ohm 1/2 watt con altre di potenza superiore, 
che ci permettano di ottenere nuovamente un va- 
lore ohmico di circa 50-51 ohm. 


Ad esempio, per misurare una potenza massima 
di 5 watt potremo collegare in parallelo 3 resisten- 
ze a carbone da 150 ohm 2 watt, infatti: 


150 : 3 = 50 ohm 
Non si può comunque escludere che, a causa del- 
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TESTER in Volt 


Fig.401 Per adattare l’impedenza d’uscita di un transistor sul valore di 50-75 ohm del ca- 
vo coassiale, dovete collegare la bobina L1 verso il Collettore e il compensatore C1 ver- 
so una Sonda di Carico che presenti sull’ingresso una resistenza da 50 o 75 ohm. 


le tolleranze che hanno sempre tutte le resisten- 
ze, si ottenga un valore di 49 o 51 ohm, ma ciò 
non è un problema. 


Non dovete mai sostituire queste resistenze a car- 
bone con delle resistenze a filo, perchè il loro filo 
interno al nichel-cromo, risultando sempre avvol- 
to a spirale, si comporta come una bobina: di con- 
seguenza, tarando i compensatori presenti nel fil- 
tro adattatore, la frequenza d’uscita viene accor- 
data sui microhenry di questa bobina. 


Non conoscendo il valore d'impedenza di Colletto- 
re del transistor e nemmeno i valori della capacità 
parassita del circuito stampato e dell’aletta di raf- 
freddamento, ecc., vi renderete conto che calco- 
lare il valore di L1 in microhenry non è semplice, 
quindi vi conviene sempre procedere per via spe- 
rimentale. 


In pratica si deve realizzare un filtro utilizzando 
due compensatori da 500 pF e una bobina com- 
posta da 20 spire con filo di rame da 1 mm av- 
volta in aria su un diametro di 10-12 mm. 


Ruotando i due compensatori si cercherà di otte- 
nere sull’uscita la massima tensione (fig.401). 


Se sul tester leggeremo una tensione minore dei 
watt richiesti, dovremo ridurre sperimentalmente 
il numero delle spire. 


Se constatiamo che la massima tensione si ottie- 
ne con 10 spire e con due capacità di circa 80 pF, 
dovremo rifare un secondo filtro utilizzando una 
bobina con sole 10 spire e due compensatori che 
abbiano una capacità di 100 pF. 
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Maggiore è la tensione che leggeremo sulla son- 
da di carico, maggiore risulterà la potenza RF che 
preleveremo dall’uscita del transistor. 


Come già saprete, la formula per calcolare la po- 
tenza d’uscita è la seguente: 


volt = è il valore di tensione misurata sul tester 
collegato alla sonda di carico. 


R = è il valore ohmico della resistenza colle- 
gata all'ingresso della sonda di carico. Se tale 
resistenza è di 50 ohm, poichè questo valore va 
raddoppiato otterremo 50 + 50 = 100, quindi la 
nostra formula può essere semplificata come 
segue: 


Pertanto, se sul tester leggeremo 17,5 volt, pos- 
siamo affermare che questo transistor fornisce in 
uscita una potenza di circa: 


[(17,5 x 17,5) : 100] = 3 watt 


Se invece leggeremo una tensione di 20 volt, que- 
sto transistor fornisce una potenza di circa: 


[(20 x 20) : 100] = 4 watt 
Per calcolare la potenza RF che un transistor fi- 


nale è in grado di erogare si potrebbe usare anche 
questa formula (vedi fig.403): 


Fig.403 Se conoscete quanti mA assor- 
be lo stadio finale e i volt di alimenta- 
zione, potete calcolare i watt erogati u- 
tilizzando questa formula. 

Poichè il rendimento di un transistor 
non supera mai l’80%, la potenza calco- 
lata va moltiplicata per 0,8. 


ma poichè il rendimento di un transistor non su- 
pera mai l’80% della potenza assorbita, i watt cal- 
colati vanno moltiplicati per 0,8. 


Quindi se abbiamo un transistor che alimentato con 
12 volt assorbe 420 mA, in teoria questo dovreb- 
be fornire una potenza di: 

(420 x 12) : 1.000 = 5,04 watt 


Considerando un rendimento dell’80%, la reale 
potenza che otterremo si aggirerà intorno ai: 


5,04 x 0,8= 4 watt 


Per elevare la debole potenza erogata da uno sta- 
dio oscillatore, prima di scegliere un transistor 
amplificatore è necessario conoscere questi dati: 


1° - massima frequenza di lavoro in MHz 

2° - massima potenza fornita in uscita in watt 

3° - massima tensione da applicare sul Collettore 
4° - massimo guadagno del transistor in dB 


Il transistor da utilizzare deve essere scelto con u- 
na frequenza di taglio maggiore rispetto alla fre- 
quenza che si desidera amplificare. 

La frequenza di taglio è la frequenza limite che il 
transistor riesce ad amplificare. 


Fig.402 Leggendo i volt che fuoriesco- 
no dalla sonda di carico (vedi fig.401), 
potete calcolare la potenza in watt uti- 
lizzando la formula qui riportata. 

Il valore R espresso in ohm, è quello del- 
la resistenza applicata sull’ingresso del- 
la sonda di carico (50 o 75 ohm). 


Quindi per amplificare una frequenza di 30 MHz, 
bisogna scegliere un transistor che abbia una fre- 
quenza di taglio di circa 60-70 MHz. 

Per amplificare una frequenza di 100-150 MHz, bi- 
sogna scegliere un transistor che abbia una fre- 
quenza di taglio di circa 200-300 MHz. 


Nelle specifiche di un transistor RF dovrebbe sem- 
pre essere riportata, sotto la voce Output Power, 
la massima potenza RF in watt che questo è in 
grado di erogare. i 


Non confondete l’Output Power con la voce Total 
Device Dissipation, anch'essa espressa in watt, 
perchè questa è la massima potenza che può dis- 
sipare il corpo del transistor in calore. 


Per avere un buon margine di sicurezza, conviene 
sempre scegliere un transistor che riesca a fornire 
in uscita una potenza maggiore del richiesto. 


Per prelevare una potenza di 3 watt, conviene sem- 
pre scegliere un transistor in grado di erogare una 
potenza massima di 4-5 watt. 

Nel caso di un transistor da 3 watt, ammesso che 
la potenza in uscita per un qualsiasi motivo supe- 
ri i 3,5 watt, non bisognerà stupirsi se dopo pochi 
secondi il transistor si danneggerà. 


Per prelevare una potenza di 3 watt, potremo an- 
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che scegliere dei transistor da 15-20 watt che pre- 
sentano il vantaggio di non danneggiarsi se inav- 
vertitamente viene tolto il carico dalla loro uscita. 
Se scegliete un transistor da 15-20-30 watt non 
pensate di prelevare dalla sua uscita queste po- 
tenze, perchè come vi spiegheremo, tutto dipende 
dal suo guadagno in dB e dalla potenza che vie- 
ne applicata sulla sua Base. 


TENSIONE DI LAVORO 


Questo dato ci indica qual è la massima tensione 
che possiamo applicare sul Collettore di un tran- 
sistor RF per non danneggiarlo. 


Come noterete, alcuni transistor possono essere a- 
limentati con tensioni di 15-18 volt ed altri con ten- 
sioni di 24-30 volt. 


Se viene modulato in frequenza, cioè in FM, può 
essere utilizzato qualsiasi tipo di transistor purchè 
non si superi la sua tensione di alimentazione: 
quindi un transistor da 18 volt può essere alimen- 
tato con una tensione massima di 18 volt ed un 
transistor da 30 volt può essere alimentato con u- 
na tensione massima di 30 volt. 


Se viene modulato in ampiezza, cioè in AM, si de- 
vono utilizzare solo dei transistor che possano es- 
sere alimentati con una tensione di 24-30 volt, però 
sul loro Collettore è necessario applicare una ten- 
sione che risulti pari alla metà della massima ten- 
sione di lavoro. 


Quindi un transistor che richieda una tensione max 
di 24 volt, andrà alimentato con 12 volt, mentre un 
transistor che richieda una tensione max di 30 volt, 
andrà alimentato con una tensione di 15 volt. 

La ragione per la quale è necessario alimentarli con 
una tensione dimezzata è presto spiegata. 


Quando un transistor finale viene modulato in am- 
piezza, il segnale BF si somma al segnale RF, 
quindi la tensione presente sul Collettore raddop- 
pia come evidenziato in fig.406. 


GUADAGNO in dB- 


Questo dato, sempre espresso in dB con la voce 
Gain Power RF o Gpe, indica di quante volte vie- 
ne amplificata la potenza applicata sulla Base di 
un transistor RF. 

Se abbiamo due transistor in grado di erogare en- 
trambi una potenza di 20 watt: 


transistor da 20 watt — Gain Power 7 dB 
transistor da 20 watt — Gain Power 12 dB 
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Fig.404 Se il trasmettitore viene modu- 
lato in FM, potete alimentare i transistor 
con la loro massima tensione di lavoro, 
perchè la modulazione farà variare la so- 
la frequenza, ma non i volt sul Colletto- 
re del transistor. 


Fig.405 Se il trasmettitore viene modu- 
lato in AM, dovete alimentare il transi- 
stor finale con una tensione che risulti 
pari alla METÀ della sua tensione mas- 
sima di lavoro, perchè la modulazione 
farà aumentare i volt sul Collettore. 


Fig.406 Quando un transistor finale vie- 
ne modulato in AM, la tensione del se- 
gnale BF si somma a quella già presen- 
te sul Collettore, quindi se il transistor 
viene alimentato con 15 volt, sul suo 
Collettore giungeranno 30 volt. 


0,05 W 0,25 W 


IL, ino 


OSCILLATORE AMPLIF. 


Fig.407 Applicando una potenza di 0,05 
watt sull’ingresso di un transistor da 20 
watt che ha un guadagno di 7 dB, dall’u- 
scita preleverete 0,25 watt. 


per conoscere quale differenza esiste tra essi, è 
sufficiente consultare la Tabella N.3 dei dB ed in- 
dividuare nella 2° colonna il numero per il quale è 
necessario moltiplicare la potenza applicata sul- 
le loro Basi: 


TABELLA N.3 


Fattore di 
moltiplicazione 


Se colleghiamo il transistor da 20 watt che ha un 
guadagno di 7 dB all'uscita di uno stadio oscil- 
latore che eroga 0,05 watt (vedi fig.407), dal suo 
Collettore preleveremo una potenza massima di: 


0,05 x 5,00 = 0,25 watt 


Se all'uscita dello stadio oscillatore colleghiamo 
il transistor da 20 watt che ha un guadagno di 12 
dB (vedi fig.408), dal suo Collettore preleveremo 
una potenza massima di: 


0,05 x 15,87 = 0,79 watt 


cioè una potenza tripla rispetto a quella fornita dal 
transistor con un guadagno di soli 7 dB. 


Il guadagno in dB ci permette di conoscere anche 
quanti watt dovremo applicare alla Base del tran- 
sistor per ottenere in uscita la max potenza. 


0,05 W 0,79W 


n na% 
OSCILLATORE AMPLIF. 


Fig.408 Applicando una potenza di 0,05 
watt sull’ingresso di un transistor da 20 
watt che ha un guadagno di 12 dB, 
dall’uscita preleverete 0,79 watt. 


20W 
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AMPLIF. 


Fig.409 Per prelevare la massima po- 
tenza dall’uscita di un transistor da 20 
watt che ha un guadagno di soli 7 dB, 
dovete applicare sul suo ingresso una 
potenza di 4 watt. 


1,26 W 20W 


np IL, 


AMPLIF. 


Fig.410 Per prelevare la massima po- 
tenza dall’uscita di un transistor da 20 
watt che ha un guadagno di 12 dB, do- 
vete applicare sul suo ingresso una po- 
tenza di soli 1,26 watt. 


AMPLIF. 


Fig.411 Se sull’ingresso di un transistor 
da 20 watt che guadagna 12 dB, appli- 
cate 4 watt, in teoria dovreste ottenere 
63,48 watt, ma poichè il transistor può 
dissipare un massimo di 20 watt, si bru- 
cerà all’istante. 
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OSCILLATORE 1° AMPLIF. 2° AMPLIF. FINALE 

Fig.412 Conoscendo il guadagno in dB di uno stadio amplificatore, potete calcolare quan- 
ti watt riuscirete a prelevare dalla sua uscita. Se lo stadio oscillatore eroga 0,05 watt e il 
primo stadio guadagna 6 dB, dalla sua uscita preleverete 0,199 watt, se il secondo stadio 
guadagna sempre 6 dB, dalla sua uscita preleverete 0,79 watt e se l’ultimo stadio guada- 


gna 7 dB, dalla sua uscita preleverete 3,96 watt. 
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OSCILLATORE 1° AMPLIF. 2° AMPLIF. FINALE 

Fig.413 Utilizzando dei transistor con un guadagno maggiore, in uscita otterrete una po- 
tenza maggiore. Se il primo stadio, anzichè guadagnare 6 dB ne guadagna 10, dalla sua 
uscita preleverete 0,5 watt, se il secondo stadio guadagna nuovamente 10 dB, dalla sua 


uscita preleverete 5 watt e se l’ultimo stadio guadagna solo 8 dB, dalla sua uscita prele- 


verete ben 31,55 watt (vedi Tabella N.3). 


Nel caso del transistor da 20 watt che ha un gua- 
dagno di 7 dB (vedi fig.409), per ottenere in usci- 
ta questa potenza dovremo applicare sulla sua Ba- 
se un segnale di: 20 : 5,00 = 4 watt 


Nel caso del transistor da 20 watt che ha un gua- 
dagno di 12 dB (vedi fig.410), per ottenere in u- 
scita questa potenza dovremo applicare sulla sua 
Base un segnale di: 20 : 15,87 = 1,26 watt 


Come avrete notato, maggiore è il guadagno in dB 
di un transistor, minore è la potenza da applicare 
sulla sua Base per ottenere in uscita la massima 
potenza. Se sulla Base del transistor che ha un 
guadagno di 7 dB applichiamo un segnale di 1,26 
watt, dal suo Collettore preleveremo una potenza 
di: 1,26 x 5,00 = 6,3 watt 


Se sulla Base del transistor con guadagno di 12 
dB applichiamo un segnale di 4 watt, in teoria do- 
vremmo prelevare: 4 x 15,87 = 63,48 watt (vedi 
fig.411). 


Poichè sappiamo che il transistor prescelto non è 
in grado di erogare più di 20 watt, se applichiamo 
sulla sua Base questo eccesso di potenza, lo met- 
teremo subito fuori uso. 
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Infatti, se paragoniamo un transistor ad una lam- 
padina e la potenza di pilotaggio alla tensione che 
occorre applicare sul suo filamento, è intuitivo de- 
durre che se alimentiamo una lampadina da 12 volt 
con una tensione maggiore, questa non potrà re- 
sistere per molto tempo, quindi si brucerà. 


GLI ULTIMI CONSIGLI 


Sull’estremità dell'impedenza o della bobina che 
fa capo al Collettore di un transistor (vedi fig.414) 
sono sempre presenti più condensatori collegati 
verso massa. 


Le estremità di questi condensatori non vanno mai 
collegate ad una massa qualsiasi del circuito 
stampato, ma sempre alla pista di massa alla qua- 
le è collegato l’Emettitore del transistor amplifica- 
tore (vedi fig.415). 

Infatti, collegando uno di questi condensatori ad u- 
na qualsiasi pista di massa, tutti i residui RF po- 
trebbero giungere sulle Basi o sui Collettori degli 
altri transistor amplificatori, generando dei batti- 
menti o delle autoscillazioni. 


Come avrete intuito, questi condensatori servono 


per scaricare a massa qualsiasi residuo RF risulti 
presente dopo l’impedenza o la bobina. 


Come noterete, anzichè utilizzare un solo conden- 
satore per scaricare a massa questi residui RF, 
si utilizzano sempre due o tre condensatori di di- 
versa capacità collegati in parallelo, ad esempio 
100.000 - 1.000 - 100 pF (vedi fig.414), e proba- 
bilmente a questo proposito qualcuno si chiederà 
il motivo di questi paralleli. 


Nella Lezione N.9, dove abbiamo parlato della 
reattanza dei condensatori, vi abbiamo spiegato 
che la loro XC espressa in ohm varia al variare del- 
la capacità e anche della frequenza di lavoro co- 
me conferma la formula: 


Quindi nel caso i tre condensatori, uno da 100 pF, 
uno da 1.000 pF ed uno da 100.000 pF, utilizzati 
per scaricare a massa tutte le frequenze residue, 
questi si comportano come se fossero delle resi- 
stenze con i seguenti valori ohmici: 


100 pF = XC pari a 53 ohm 
1.000 pF = XC pari a 5,3 ohm 
100.000 pF = XC pari a 0,053 ohm 


Di primo acchito si potrebbe pensare che già il so- 
lo condensatore da 100.000 pF, che ha una irriso- 
ria XC di 0,053 ohm, sia più che sufficiente per 
scaricare a massa qualsiasi residuo RF. 


Forse pochi sanno che in un condensatore esiste 
la ESR (Equivalente Serie Resistenza), che si può 
considerare una resistenza teorica posta in serie 
alla sua capacità (vedi fig.417). 


Purtroppo, questo valore ohmico ESR aumenta 
con l'aumentare della capacità come qui sotto ri- 
portato: 


100 pF = ESR pari a 0,053 ohm 
1.000 pF = ESR pari a 5,3 ohm 
100.000 pF = ESR pari a 53 ohm 


Nota: i valori ohmici ESR riportati sono teorici e 
servono solo per dimostrarvi che un condensatore 
di elevata capacità ha un ESR maggiore rispetto 
ad un condensatore di capacità minore. 


Quindi un condensatore da 100.000 pF che ha u- 
na ESR di 53 ohm, offre una resistenza maggio- 
re alla RF rispetto ad un condensatore da 100 pF, 
che ha una ESR di soli 0,053 ohm. 


Fig.414 Sull’estremità della bobina di ac- 
cordo di uno stadio amplificatore, trovere- 
te sempre più condensatori di diversa ca- 
pacità, tutti collegati a massa. 


Fig.415 Le estremità di questi condensato- 
ri vanno sempre collegate alla stessa pista 
di massa che va ad alimentare l’Emettitore 
del transistor. 


Fig.416 Collegando questi condensatori a 
piste di massa molto lontane da quelle che 
alimentano l’Emettitore, il transistor può fa- 
cilmente autoscillare. 
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Collegando in parallelo due o più condensatori di 
diversa capacità, ogni residuo RF che non venga 
scaricato a massa dal condensatore di maggio- 
re capacità per la sua elevata ESR, verrà scari- 
cato dal condensatore di minore capacità perchè 
minore risulterà la sua ESR. 


Tutti i condensatori da utilizzare per scaricare a 
massa ogni residuo RF, devono avere una ten- 
sione di lavoro non minore di 100 volt. 


Usando dei condensatori con tensioni minori, que- 
sti si surriscalderanno generando delle perdite di 
potenza. 


Per concludere aggiungiamo che il transistor fina- 
le di potenza non deve mai funzionare senza ca- 
rico, quindi alla sua uscita dovrà sempre risultare 
collegata una sonda di carico da 50-75 ohm o un 
cavo coassiale che porti il segnale RF verso l'an- 
tenna trasmittente. 


Se sull’uscita del transistor finale non è presente 
nessun carico, questo potrebbe autodistruggersi 
dopo pochi secondi di funzionamento. 


Per dimostrarvi che l'alta frequenza non è poi co- 
sì difficile come inizialmente supponevate, vi fare- 
mo montare un piccolo trasmettitore sui 27 MHz, 
cioè sulla gamma CB e vedrete che riuscirete a far- 
lo funzionare senza incontrare nessuna difficoltà. 


Fig.417 Ricordatevi che ogni condensatore 
ha una sua resistenza teorica, ESR, che va- 
ria al variare della frequenza di lavoro. 


0,053 ohm 53 ohm 


Fig.418 Collegando in parallelo più con- 
densatori di diversa capacità, si riduce il va- 
lore totale di questa ESR. 
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TRASMETTITORE sui 27 MHz modulato in AM 


Questo trasmettitore, progettato per la gamma dei 
27 MHz, potrà esservi utile per collegarvi con e- 
ventuali CB presenti nel vostro circondario. 


Se ancora non avete un ricevitore per la gamma 
CB, sappiate che nella prossima Lezione vi pre- 
senteremo un semplice convertitore che, collega- 
to alla presa antenna di una qualsiasi superetero- 
dina per onde medie, vi consentirà di captare tut- 
ti i CB che trasmettono entro un raggio di 30 Km. 


© SCHEMA ELETTRICO 


Lo schema elettrico di questo trasmettitore, com- 
pleto del relativo elenco componenti, appare ripro- 
dotto in fig.421. 

Iniziamo a descriverlo dallo stadio oscillatore 
composto dal transistor TR1 e dal fet FT1, che, co- 
me noterete, è identico agli schemi riportati nelle 
figg.337-344 della Lezione N.25. 


In questo stadio oscillatore manca il trimmer R1, 
che negli schemi della Lezione N.25 utilizzavamo 
solo per tarare l'assorbimento di TR1 sui 10 mA. 


Questo trimmer è stato sostituito con una resi- 
stenza fissa da 68.000 ohm (vedi R1), perchè que- 
sto valore ci permette di far assorbire al transistor 
TRI i richiesti 10 mA. 


Il segnale RF presente sul terminale Source del fet 
FT1, viene applicato sulla Base del transistor am- 
plificatore TR2 per mezzo del filtro C7-C9-L1 che, 
come avrete intuito, serve per adattare l’impeden- 
za d'uscita del fet all'impedenza di Base del tran- 
sistor TR2. 


Rispetto al filtro riprodotto in fig.393, noterete che 
il primo compensatore è stato sostituito con un 
condensatore fisso da 56 pF (vedi C7), perché in 
fase di collaudo abbiamo appurato che con questa 
capacità si riesce ad adattare in modo perfetto l'im- 
pedenza del fet a quella del transistor. 


È invece presente il secondo compensatore C9, 
che ci serve per correggere le eventuali tolleran- 
ze della bobina L1. 


Guardando lo schema pratico di montaggio di 


Fig.£20 Il trasmettitore riprodotto in 
0.419 irradia solo un segnale RF, 
quindi se volete inviare a distanza la 
vostra voce o della musica dovete 


completarlo con questo stadio mo- 


dulatore. 

Nel testo vi spieghiamo come realiz- 
zarlo e come collegarlo al trasmetti- 
tore per poterlo modulare in AM. 
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| fig.429, noterete che la bobina L1 anzichè essere 
avvolta in aria, è avvolta sopra un piccolo nucleo 
toroidale in ferrite. 


Per sostituire la bobina avvolta in aria con una av- 
volta su un nucleo toroidale, ne abbiamo inizial- 
mente inserito una costituita da 20 spire avvolta in 
aria, poi, in fase di collaudo, abbiamo iniziato a to- 
gliere delle spire fino a quando non siamo riusciti 
ad adattare perfettamente l’impedenza del fet a 
quella del transistor. 

Ottenuta questa condizione, abbiamo tolto la bobi- 
na avvolta in aria e con un preciso impedenzime- 
tro abbiamo misurato il suo esatto valore in mi- 
crohenry. 


Dopodichè abbiamo avvolto su un nucleo toroi- 
dale idoneo un certo numero di spire, in modo da 
ottenere lo stesso valore in microhenry. 
Proseguiamo nella nostra descrizione dicendo che 
il transistor TR2, scelto come primo stadio ampli- 
ficatore, è un NPN tipo 2N4427 che presenta le se- 
guenti caratteristiche: 


x na = ta è be: 
P EN ea g 
guadagno i = 11 dB circa 


in potenza 


Sapendo che lo stadio oscillatore fornisce in usci- 
ta una potenza di circa 0,05 watt, utilizzando un 
transistor che ha un guadagno di 11 dB riusciremo 
a prelevare dal suo Collettore una potenza di circa: 


0,05 x 12,59 = 0,629 watt 


Infatti, come appare evidenziato nella Tabella N.3, 
utilizzando un transistor che guadagna 11 dB, la 
potenza applicata sulla sua Base va moltiplicata 
per 12,59. 


Per aumentare questa potenza di 0,629 watt è ne- 
cessario amplificarla con un secondo transistor e, 
a tale scopo, abbiamo utilizzato un NPN tipo D44C8 
che presenta le seguenti caratteristiche: 


tensione > alimentazione = 60 volt 
rrente Collettore = 4 amper 


massima potenza RF = 20 watt 
frequenza taglio = 35 MHz 
guadagno in potenza = 9 dB circa 


Per adattare l’impedenza di Collettore del transi- 
stor TR2 all’impedenza di Base del transistor TR3, 
abbiamo utilizzato un secondo filtro adattatore 
composto da C14-C15-L2. 
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Anche in questo filtro il primo compensatore è sta- 
to sostituito dal condensatore C14 da 10 pF, per- 
chè in fase di collaudo abbiamo constatato che per 
adattare l’'impedenza di Collettore del transistor 
TR2 alla Base del transistor TR3 bisogna inserire 
questa esatta capacità. 


Il secondo compensatore C15 serve per correg- 
gere le eventuali tolleranze della bobina L2. 


Con un guadagno di circa 9 dB, la potenza appli- 
cata sulla Base deve essere moltiplicata per 7,94 
(vedi Tabella N.3), quindi dal Collettore riusciremo 
a prelevare una potenza di circa: 


0,629 x 7,94 = 4,99 watt 


Questi 4,99 watt sono teorici perchè, consideran- 
do che il rendimento di un transistor non riesce 
mai a superare l'80%, la reale potenza RF che ot- 
terremo si aggirerà intorno ai: 


4,99 x 0,8 = 3,99 watt 


Per trasferire l'alta frequenza dal Collettore di TR3, 
che presenta un’impedenza di circa 3 ohm, al va- 
lore d’'impedenza del cavo coassiale che in se- 
guito utilizzeremo per trasferire il segnale verso il 
dipolo trasmittente, è necessario utilizzare il filtro 
riportato in fig.394, cioè collegare verso il Colletto- 
re la bobina L4 e prelevare il segnale RF dal com- 
pensatore C19. 


Osservando lo schema elettrico si può notare che 
il segnale RF presente sull’ultimo compensatore 
C19, anzichè giungere direttamente sulla presa an- 
tenna, passa attraverso due filtri passa-basso, il 
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Fig.421 Schema elettrico completo del trasmettitore per la gamma dei 27 MHz in grado di 


erogare una potenza RF di circa 3 watt. 


ELENCO COMPONENTI LX.5040 


R1 = 68.000 ohm 

R2 = 15.000 ohm 

R3 = 100 ohm 

R4 = 100.000 ohm 

R5 = 22 ohm 

R6 = 100 ohm 

R7 = 2.200 ohm 

R8 = 150 ohm 

R9 = 4,7 ohm 

R10 = 100 ohm 

C1 = 2-15 pF compensatore (celeste) 
C2 = 100 pF ceramico 

C3 = 10.000 pF ceramico 

C4 = 22 pF ceramico 

C5 = 47 pF ceramico 

C6 = 1.000 pF ceramico 

C7 = 56 pF ceramico 

C8 = 10.000 pF ceramico 

C9 = 3-40 pF compensatore (viola) 
C10 = 100 pF ceramico 

C11 = 10 microF. elettrolitico 
C12 = 100 pF ceramico 

C13 = 10.000 pF ceramico 
C14 = 10 pF ceramico 


Fig.422 Le connessioni del fet e 
dei transistor utilizzati nel tra- 
smettitore viste da sotto, cioè dal 
lato in cui i tre terminali fuorie- 
scono dal corpo. 


C15 = 3-40 pF compensatore (viola) 
C16 = 100 pF ceramico 

C17 = 10.000 pF ceramico 

C18 = 3-40 pF compensatore (viola) 
C19 = 7-105 pF compensatore (viola) 
C20 = 100 pF ceramico 

C21 = 100 pF ceramico 

C22 = 100 pF ceramico 

C23 = 100 pF ceramico 

C24 = 10.000 pF ceramico 

C25 = 10 microF. elettrolitico 

JAF1 = impedenza 1 microhenry 
JAF2 = impedenza in ferrite 

JAF3 = impedenza 1 microhenry 
JAF4 = impedenza in ferrite 

L1-L6 = leggere articolo 

XTAL = quarzo 27,125 o 27,095 MHz 
FT1 = fet tipo J310 

TRI = NPN tipo 2N2222 

TR2 = NPN tipo 2N.4427 

TR3 = NPN tipo D.44C8 

Ji = ponticello 

J2 = ponticello 


J310 2N4427 
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primo composto da C20-L5-C21 ed il secondo com- 
posto da C22-L6-C23. 


Questo doppio filtro passa-basso serve per atte- 
nuare tutte le frequenze armoniche presenti sul 
Collettore del transistor TR3. 


Infatti non bisogna dimenticare che anche se la no- 
stra frequenza fondamentale è di 27 MHz, sul Col- 
lettore del transistor TR3 risulteranno sempre pre- 
senti delle frequenze armoniche che sono dei 
multipli di 27 MHz (vedi fig.423): 


27x2= 54 MHz 
27x3= 81 MHz 
27 x 4 = 108 MHz 


Anche se queste frequenze armoniche hanno u- 
na potenza minore rispetto alla frequenza fonda- 
mentale, bisogna sempre evitare che giungano 
sull’antenna trasmittente perchè, se venissero irra- 
diate, creerebbero delle interferenze in tutti i rice- 
vitori presenti nelle vicinanze. 


Applicando sull’uscita del trasmettitore un doppio 
filtro passa-basso, questo lascerà passare la so- 
la frequenza fondamentale dei 27 MHz, ma non le 
sue armoniche (vedi fig.424). 


Questo doppio filtro provvede ad attenuare tutte 
le armoniche di 36 dB. 


Se questa misura in dB è per voi ancora scono- 
sciuta, vi consigliamo di consultare il nostro volu- 
me Nuova Elettronica Handbook e a pag.64 sco- 
prirete che 36 dB equivalgono ad una attenuazio- 
ne in potenza di ben 3.981 volte. 


108 MHz 


| 
ii bebe 


Fig.423 Poichè dall’uscita di un qual- 
siasi trasmettitore fuoriescono, oltre 
alla frequenza fondamentale, anche 
tutte le sue armoniche, se non prov- 
vederete ad attenuarle, queste ver- 
ranno irradiate, generando soltanto 
inutili interferenze. 
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Ammesso che dal Collettore di TR3 fuoriescano 
queste frequenze armoniche: 


54 MHz = con una potenza di 1,2 watt 
81 MHz = con una potenza di 0,4 watt 
108 MHz = con una potenza di 0,1 watt 


questo filtro passa-basso provvederà ad atte- 
nuarle di ben 3.981 volte, quindi la prima armo- 
nica dei 54 MHz non giungerà più sull'antenna con 
1,2 watt, ma con soli: 


1,2 : 3.981 = 0,0003 watt 


che è una potenza veramente irrisoria. 


COME si CALCOLA un filtro PASSA-BASSO 


Per calcolare un filtro passa-basso (vedi fig.425) 
la prima operazione da compiere consiste nel fis- 
sare la sua frequenza di taglio. 


La frequenza di taglio va sempre calcolata su u- 
na frequenza maggiore rispetto alla sua fonda- 
mentale e su una frequenza minore rispetto a 
quella della sua prima armonica. 


Quindi, per un trasmettitore che lavora sui 27 MHz 
dovremo scegliere una frequenza di taglio che sia 
maggiore di 27 MHz e minore di 54 MHz. 


La formula da utilizzare per determinare la fre- 
quenza di taglio è la seguente: 


Poichè il nostro trasmettitore lavora sulla gamma 


54 MHz 81 MHz 108 MHz 


Sali EN! REEL AREE S] 


Fig.424 Applicando tra uscita del 
trasmettitore e l’antenna un doppio 
filtro Passa/Basso (vedi fig.425), riu- 
scirete ad attenuare tutte le frequen- 
ze armoniche ma non la fondamen- 
tale, come appare illustrato in que- 
sta figura. 


PROT 


ENTRATA T c1 ci J USCITA 


Fig.425 FILTRO 
PASSA-BASSO 


Frequenza Taglio = MHz x 1,2 


LI (pH) = 15,9 : MHz 
CI (pF)= 3180 : MHz 


Frequenza Taglio (MHz) = 318 :\{ [HH x (pF x 2)] 


dei 27 MHz, la frequenza di taglio di questo filtro 
andrà prefissata sui: 


27 x 1,2 = 32,4 MHz circa 

Se avessimo realizzato un trasmettitore sulla gam- 
ma 88-108 MHz, avremmo dovuto prefissare la fre- 
quenza di taglio del filtro sui: 

108 x 1,2 = 129,6 MHz circa 

Conoscendo la frequenza di taglio, potremo cal- 


colare il valore della bobina e dei condensatori u- 
tilizzando le seguenti formule: 


Poichè per la gamma dei 27 MHz abbiamo scelto 
una frequenza di taglio di 32,4 MHz, la bobina do- 
vrà avere un valore di: 

15,9 : 32,4 = 0,49 microhenry 


mentre i due condensatori dovranno avere una ca- 
pacità di: 


3.180 : 32,4 = 98 picofarad 


Precisiamo che la frequenza di taglio non è criti- 
ca, quindi anche se utilizziamo una bobina con u- 
na induttanza di 0,5 microhenry e due condensa- 
tori da 100 pF, il filtro.provvederà sempre ad atte- 
nuare tutte le sue armoniche. 

Per conoscere la frequenza di taglio che si ottiene 
con 0,5 microhenry e 100 pF, potremmo utilizza- 
re la formula seguente: 


Pertanto, questo filtro inizierà ad attenuare tutte 
le frequenze che risultano maggiori di: 


318 : VT0,5 x (100 x 2)] = 31,8 MHz 


Quindi la frequenza fondamentale dei 27 MHz 
giungerà sull’antenna senza nessuna attenuazio- 
ne, mentre la prima armonica dei 54 MHz giun- 
gerà sull’antenna notevolmente attenuata. 

Un filtro passa-basso composto da una sola bo- 
bina e da due condensatori (vedi C20-L5-C21) 
provvede ad attenuare tutte le armoniche di soli 
18 dB, pari ad una riduzione in potenza di 63,10 
volte, ma poichè ne abbiamo collegati 2 in serie 
otterremo una riduzione in potenza di ben: 


63,10 x 63,10 = 3.981,6 volte 
che corrispondono ad una attenuazione di 36 dB. 
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Facciamo presente che nello schema elettrico di 
un qualsiasi trasmettitore, sono sempre indicati il 
numero di spire delle bobine ed i valori di capa- 
cità da utilizzare per questo filtro. 


Il trasmettitore riprodotto in fig.421 irradia il solo 
segnale RF, quindi se vogliamo inviare a distanza 
la nostra voce, oppure dellà musica, dovremo mo- 
dulare questo segnale RF con un segnale di BF. 


Per modulare in ampiezza, vale dire in AM, un se- 
gnale RF occorre un amplificatore BF in grado di 
erogare una potenza in watt leggermente minore 
rispetto ai watt RF generati dallo stadio finale del 
trasmettitore. 


Quando dal secondario del trasformatore T1 fuo- 
riesce la semionda positiva del segnale BF, que- 
sta fa aumentare la tensione sul Collettore del tran- 
sistor pilota e del transistor finale. 

Quando dal secondario del trasformatore T1 fuo- 
riesce la semionda negativa del segnale BF, que- 
sta fa diminuire la tensione sul Collettore del tran- 


sistor pilota e del transistor finale. 

Variando la tensione sul Collettore del transistor fi- 
nale RF, questo fornirà in uscita un segnale mo- 
dulato in ampiezza come visibile in fig.406. 


Per realizzare lo stadio modulatore abbiamo utiliz- 
zato un integrato TDA.2002 perchè, come potete 
vedere in fig.427, al suo interno è presente uno sta- 
dio amplificatore BF completo, composto da ben 
24 transistor in grado di erogare in uscita una po- 
tenza di circa 2 watt. 

Il segnale BF prelevato dal microfono giunge sul 
trimmer RA, il cui cursore risulta collegato al piedi- 
no d’ingresso 1 del TDA.2002. 


Questo trimmer ci permette di dosare la percen- 
tuale di modulazione. 

Ruotandolo verso il suo minimo, il segnale RF vie- 
ne modulato con una percentuale che si aggira in- 
torno al 20% circa (vedi fig.405). 

Ruotandolo verso il suo massimo, il segnale RF 
viene modulato con una percentuale che si aggira 
intorno al 90% (vedi fig.406). 

Ruotandolo sul suo massimo, il segnale RF viene 
sovramodulato, quindi in uscita si ottiene un se- 
gnale distorto. 


Fig.426 Schema elettrico dello stadio amplificatore BF che utilizzerete per mo- 
dulare in AM (modulazione d’ampiezza) il segnale RF del trasmettitore. 


ELENCO COMPONENTI LX.5041 


R1 = 10.000 ohm 

R2 = 47.000 ohm 

R3 = 100 ohm 

R4 = 100.000 ohm trimmer 
R5 = 22 ohm 1/2 watt 

R6 = 2.200 ohm 1/2 watt 
R7 = 10 ohm 1/2 watt 

R8 = 10 ohm 1/2 watt 

C1 = 100 pF ceramico 

C2 = 1.000 pF poliestere 


C3 = 220.000 pF poliestere 

C4 = 1 microF. poliestere 

C5 = 100.000 pF poliestere 

C6 = 100 microF. elettrolitico 
C7 = 470 microF. elettrolitico 
C8 = 1.000 microF. elettrolitico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
JAF1 = impedenza VK.200 

IC1 = integrato TDA.2002 

T1 = trasform. mod. TM.5041 


Microf. = microfono preamplificato 


Fig.427 Schema elettrico interno del TDA.2002 e connessioni dei suoi terminali. 


Il segnale amplificato in potenza presente sul pie- 
dino d’uscita 4 del TDA.2002, anzichè essere ap- 
plicato ad un normale altoparlante viene applica- 
to sull’avvolgimento primario del trasformatore T1 
e poi prelevato dal suo secondario che lo invia sul 
Collettore dei transistor TR2-TR3. 


Prima di iniziare il montaggio consigliamo di av- 
volgere le bobine L1-L2-L3-L4-L5-L6 sui nuclei to- 
roidali di colore giallo-grigio che troverete nel kit. 
Assieme ai nuclei troverete anche due rocchetti di 
filo smaltato di rame da 0,30 e 0,50 mm. 


Bobine L1-L2 = sui due nuclei più piccoli del dia- 


metro di 8 mm, avvolgete 17 spire con filo di ra- 
me da 0,30 mm. 

Dal rocchetto di filo di rame smaltato da 0,30 mm 
tagliate uno spezzone lungo 30 centimetri e poi 
avvolgete sul nucleo le 17 spire richieste. 
Completato l’avvolgimento tagliate eccedenza del 
filo, raschiatene le estremità con un po’ di carta 


17 SPIRE 2) SPIRE 


vetrata per asportare lo smalto isolante e deposi- 
tate sul filo nudo un leggero strato di stagno. 


Bobina L3 = sempre su uno dei nuclei piccoli del 


diametro di 8 mm avvolgete 27 spire con filo di ra- 
me da 0,30 mm. 

Dal rocchetto di filo di rame smaltato da 0,30 mm 
tagliate uno spezzone lungo 50 centimetri e poi 
avvolgete sul nucleo le 27 spire richieste. 
Completato l’avvolgimento, tagliate l'eccedenza del 
filo, raschiatene le estremità con un po’ di carta 
vetrata per togliere lo smalto isolante e deposita- 
te sul filo nudo un leggero strato di stagno. 


Bobina L4 = sul nucleo di dimensioni maggiori, del 


diametro di circa 13 mm, avvolgete 11 spire con 
filo di rame da 0,50 mm. 

Dal rocchetto di filo di rame smaltato da 0,50 mm 
tagliate uno spezzone lungo 30 centimetri e poi 
avvolgete sul nucleo le 11 spire richieste. 
Completato l’avvolgimento tagliate l'eccedenza del 
filo, raschiatene le estremità con un po’ di carta 
vetrata per togliere lo smalto isolante e deposita- 
te sul filo nudo un leggero strato di stagno. 


11 SPIRE 8 SPIRE 


Fig.428 Prima di iniziare il montaggio del trasmettitore, consigliamo di avvolgere tutte le 
spire richieste sui nuclei toroidali che troverete inseriti nel kit. Cercate di non far cadere 
a terra questi nuclei perchè, risultando molto fragili, potrebbero spezzarsi. 
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Fig.429 Schema pratico di montaggio dello stadio trasmittente. Co- 
me potete notare, questo montaggio non presenta nessuna diffi- 
coltà. Sul corpo del transistor TR2 andrà applicata l’aletta di raf- 
freddamento a raggiera, mentre il corpo del transistor finale TR3 
andrà fissato sull’aletta a forma di U con una vite e un dado. 


sui nuclei di dimensioni maggiori, 
del diametro di circa 13 mm, avvolgete 8 spire con 
filo di rame da 0,50 mm. 
Dal rocchetto di filo di rame smaltato da 0,50 mm 
tagliate uno spezzone lungo 26 centimetri e poi 
avvolgete sul nucleo le 8 spire richieste. 
Completato l’avvolgimento tagliate l'eccedenza del 
filo, raschiatene le estremità con un po’ di carta 
vetrata per eliminare lo smalto isolante e deposi- 
tate sul filo nudo un leggero strato di stagno. 


Realizzate tutte le bobine, potete prendere il cir- 
cuito stampato LX.5040 ed iniziare a montare tut- 
te le resistenze controllando il loro valore ohmico 
tramite il codice dei colori. 


Dopo le resistenze potete montare i condensatori 
ceramici e a tal proposito, se ancora non siete in 
grado di decifrare le sigle stampigliate sul loro cor- 
po, vi consigliamo di rileggere la Lezione N.3. 


Proseguendo nel montaggio inserite vicino al tran- 
sistor TR1 l’impedenza blu JAF1 e vicino al tran- 
sistor TR2 l’altra impedenza blu JAF3. 


In prossimità del quarzo collocate la piccola impe- 
denza in ferrite siglata JAF2 e dietro l'aletta del 
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transistor TR3 la seconda impedenza sempre in 
ferrite, siglata JAF4. 


Dopo questi componenti, potete montare i pochi 
condensatori elettrolitici, tenendo presente che il 
terminale positivo si riconosce perchè risulta più 
lungo rispetto il terminale negativo. 


Potete ora inserire tutti i compensatori richiesti per 
la taratura. 


Il compensatore piccolo, che ha il corpo di colore 
celeste ed una capacità massima di 15 pF, va col- 
locato nella posizione indicata C1. 


| compensatori piccoli, che hanno il corpo di colo- 
re viola ed una capacità massima di 40 pF, van- 
no inseriti nelle posizioni indicate C9-C15-C18. 


Il compensatore più grande che ha il corpo di co- 
lore viola ed una capacità massima di 105 pF va 
collocato nella posizione indicata C19. 


Completata questa operazione, prendete le due bo- 
bine toroidali composte da 17 spire ed inseritele 
nelle posizioni indicate L1-L2. 


Collocate la terza bobina toroidale, composta da 
27 spire, dietro al transistor TR3 (vedi L3). 


La quarta bobina toroidale L4, avvolta sul nucleo 
di dimensioni maggiori e composta da 11 spire, 
sulla sinistra del compensatore C18. 


Le ultime due bobine L5-L6, composte da 8 spire, 
vicino al compensatore C19. 


Dopo aver controllato che i terminali di queste bo- 
bine risultino perfettamente saldati sulle piste sot- 
tostanti del circuito stampato, potete prendere il 
transistor metallico TR1 ed inserirlo vicino alla 
JAF1, rivolgendo verso sinistra la sua piccola spor- 
genza di riferimento (vedi fig.429). 


Tenete sollevato questo transistor circa 4-5 mm dal 
circuito stampato. 


Montate quindi il fet FT1 rivolgendo la parte piatta 
del suo corpo verso il compensatore C1. 

Anche il corpo di questo fet va tenuto sollevato dal 
circuito stampato di 4-5 mm. 


Il transistor di media potenza 2N4427 siglato TR2 
va inserito in prossimità della impedenza JAF3, ri- 
volgendo la sua piccola sporgenza di riferimento 
verso il compensatore C9 (vedi fig.429). 

Come per l’altro transistor, anche questo va tenu- 
to sollevato 4-5 mm dal circuito stampato. 


Per applicare sul corpo di questo transistor la sua 
aletta di raffreddamento, dovete inserire nella fes- 


MICROFONO 


sura di quest'ultima la lama di un cacciavite in mo- 
do da allargarla leggermente, poi infilare il corpo 
del transistor nell’aletta, quindi estrarre la lama del 
cacciavite: poichè l’aletta è elastica, si restringerà 
bloccando il corpo del transistor. 


L’ultimo transistor di potenza TR3 va fissato sulla 
sua piccola aletta di raffreddamento a forma di U 
e collocato nello spazio ad esso riservato, avendo 
cura di tenerlo sempre leggermente sollevato dal 
circuito stampato. 


Per ultimo inserite il quarzo per i 27 MHz e poichè 
nel kit ne troverete due con queste frequenze: 


27,095 MHz 
27,125 MHz 


ne dovete utilizzare uno solo. Se desiderate tra- 
smettere sui 27,095 MHz inserite il primo quarzo, 
se desiderate trasmettere sui 27,125 MHz inserite 
il secondo quarzo. 


REALIZZAZIONE PRATICA MODULATORE 


Sul circuito stampato LX.5041 montate tutti i com- 
ponenti richiesti disponendoli come visibile in 
fig.430. 

Come primi componenti, inserite le resistenze ed il 
trimmer R4, poi i 5 condensatori poliestere e i 3 
condensatori elettrolitici, rispettando la polarità +/- 
dei due terminali. 

In prossimità della resistenza R8 inserite la picco- 
la impedenza in ferrite siglata JAF1 e sulla sua de- 


USCITA 


Fig.430 Schema pratico di montaggio dello stadio modulatore. Prima di collegare il mi- 
crofono al cavetto schermato, vi consigliamo di guardare la fig.431. Il trimmer R4 serve 
per regolare la sensibilità del microfono (leggere testo). 
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MICROFONO Fig.431 Sul lato posteriore del piccolo 
microfono sono presenti due piccole pi- 
ste in rame. La pista collegata al corpo 
metallico del microfono è quella di mas- 
sa, mentre la seconda, che risulta isola- 
ta, è quella dalla quale dovete prelevare 
il segnale BF. 


RI 
Ri 
LI 
È 


SONDA DI CARICO LX 5037 


Fig.432 Per tarare il trasmettitore, la prima operazione da compiere è quella di riuscire a 
far oscillatore il quarzo. Dopo aver collegato la sonda di carico LX.5037 ai terminali TP1, 
ruotate il compensatore C1 fino a leggere sul tester una tensione di circa 3 volt. 


Fig.433 Tolta la sonda da TP1, collegate il tester commutato sulla portata 500 mA ai due 
terminali J1, poi ruotate il compensatore C9 fino a leggere una corrente di 120-130 mA. 
Questa taratura adatterà l’impedenza di FT1 a quella del transistor TR2. 


stra inserite il trasformatore di modulazione T1 che 
s'innesterà nello stampato solo se il primario ri- 
sulta rivolto verso l'integrato IC1 e il secondario 
verso i terminali d'uscita. 


Prima di montare l’integrato IC1 lo dovete fissare, 
con una vite completa di dado, sulla sua aletta di 
raffreddamento, dopodichè dovete inserire i suoi 
terminali nei fori del circuito stampato, saldandoli 
sulle sottostanti piste in rame. 


Per collegare il microfono all'ingresso del modula- 
tore dovete utilizzare uno spezzone di cavo scher- 
mato lungo circa 20-30 cm, collegando la sua cal- 
za di schermo alla pista di massa (M) del mi- 
crofono e il filo centrale alla pista S. 


Come potete vedere in fig.431, la pista di massa 
è facilmente individuabile perchè è collegata con 
delle sottili piste alla carcassa metallica del mi- 
crofono, mentre la pista S, dalla quale fuoriesce il 
segnale di BF, risulta isolata. 

Se per errore collegherete la calza di schermo del 
cavetto schermato alla pista S, non riuscirete a pre- 
levare dal microfono alcun segnale. 


Completato il montaggio, se non tarerete tutti i 
compensatori presenti nel circuito non riuscirete 
a prelevare dalla sua uscita nessuna potenza. 


La taratura è un’operazione molto semplice, che 
riuscirete a portare a termine in breve tempo se- 
guendo tutte le istruzioni che ora vi forniamo. 


Innanzitutto è necessario far oscillare il quarzo in- 
serito nello stadio oscillatore e per ottenere questa 


condizione dovete ruotare il compensatore C1 po- ` 


sto in parallelo alla bobina JAF1. 


Dopo aver collegato la sonda di carico LX.5037 ai 
due terminali TP1 (vedi fig.432), ruotate lentamen- 
te il compensatore C1 fino a leggere sul tester u- 
na tensione di circa 3 volt. 


Questa tensione corrisponderebbe in teoria ad u- 
na potenza di: 


(3 x 3) : 100 = 0,09 watt 


Questa potenza non è reale, perchè la sonda di 
carico somma alla potenza generata dalla fre- 
quenza fondamentale anche la potenza di tutte le 
armoniche generate dallo stadio oscillatore, quin- 
di sottraendo la potenza delle armoniche possia- 
mo considerare reale una potenza di soli 0,05 watt. 


Dopo aver fatto oscillare il quarzo, togliete la son- 
da di carico dai terminali TP1 e collegate un tester, 
commutato sulla portata 500 mA CC, ai due ter- 
minali J1 (vedi fig.433). 


Applicate i 12 volt di alimentazione al trasmettito- 
re, poi ruotate lentamente il compensatore C9 che 
permette di adattare l'impedenza d'uscita del fet 
FT1 all'impedenza di Base del transistor TR2. 


L’impedenza risulterà adattata quando riuscirete a 
far assorbire al transistor la sua massima corren- 
te, che normalmente si aggira sui 120-130 mA. 


A questo punto ritoccate il compensatore C1 dello 
stadio oscillatore per verificare se si riesce ad au- 
mentare, anche di pochi milliamper, la corrente 
d’assorbimento del transistor TR2. 


Completata questa taratura, togliete il tester dai 
terminali J1, poi cortocircuitateli con un corto 
spezzone di filo di rame nudo (vedi fig.437) per po- 
ter far giungere i 12 volt di alimentazione sul Col- 
lettore del transistor TR2. 


Ora collegate il vostro tester commutato sulla por- 
tata 500 mA CC ai terminali J2, quindi collegate al- 
la presa d'uscita antenna una sonda di carico che 
abbia un’impedenza di 50 o 75 ohm e una poten- 
za di circa 6 watt. 


Se tarate l’uscita con la sonda di carico da 50 ohm, 
per trasferire il segnale RF verso il dipolo trasmit- 
tente dovete utilizzare un cavo coassiale che ab- 
bia un’impedenza di 50-52 ohm, cavo che potete 
acquistare solo nei negozi che vendono ricetra- 
smettitori per CB. 


Se tarate l'uscita con la sonda di carico da 75 ohm, 
per trasferire il segnale RF verso il dipolo trasmit- 
tente dovete utilizzare un cavo coassiale che ab- 
bia un’impedenza di 75 ohm. 


Poichè tutti i comuni cavi coassiali utilizzati per gli 
impianti d'antenna TV hanno un’impedenza di 75 
ohm, vi consigliamo di tarare l'uscita del trasmet- 
titore con la sonda di carico da 75 ohm, perchè po- 
tete facilmente reperire questo cavo presso un 
qualsiasi negozio per TV. 


Detto questo, dovete ora adattare l’impedenza di 
Collettore del transistor TR2 all’impedenza di Ba- 
se del transistor TR3 e, per farlo, ruotate il com- 
pensatore C15 fino a far assorbire al transistor u- 
na corrente che normalmente si aggirerà intorno ai 
340-360 mA. 
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Fig.434 Per poter proseguire nella taratura, dovete realizzare u- ALIA MI 
na sonda di carico in grado di accettare sul suo ingresso una o 
potenza di circa 6 watt. Variando il valore delle resistenze R1- 
R2-R3, potete realizzare questa sonda con una impedenza d’in- 


gresso di 75 ohm oppure di 50 ohm. 


DS1 


INGRESSO 
50+75 ohm 


ELENCO COMPONENTI LX.5042 


R1 = 220 ohm 2 watt 

R2 = 220 ohm 2 watt 

R3 = 220 ohm 2 watt 

R4 = 68.000 ohm 1/4 watt 

C1 = 10.000 pF ceramico 

C2 = 1.000 pF ceramico 

C3 = 10.000 pF ceramico 

C4 = 1.000 pF ceramico 

DS1 = diodo schottky HP.5711 
JAF1 = impedenza in ferrite 


Ottenuto questo assorbimento, togliete il tester dai 
terminali J2 e poi cortocircuitateli con uno spezzo- 
ne di filo di rame nudo per far sì che sul Colletto- 
re del transistor TR3 giungano i 12 volt di alimen- 
tazione. 


Commutate quindi il tester sulla portata 20 - 25 volt 
CC fondo scala e collegatelo alla sonda di carico 
LX.5042 come visibile in fig.438. 


Dopodichè ruotate lentamente i due compensatori 
C18-C19 fino a leggere sul tester la massima ten- 
sione. 

Se sull’uscita avete applicato la sonda di carico 
da 50 ohm riuscirete a rilevare una tensione mas- 
sima di circa 17-18 volt. 


Se sull’uscita avete applicato la sonda di carico 
da 75 ohm riuscirete a rilevare una tensione mas- 
sima di circa 21-22 volt. 


Ottenuta questa condizione, provate a ritoccare 
leggermente i compensatori C9-C15 per vedere se 
aumenta la tensione d’uscita. 


Ammesso che con la sonda di carico da 75 ohm 
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JAFI 


R1 = 150 ohm 2 watt 

R2 = 150 ohm 2 watt 

R3 = 150 ohm 2 watt 

R4 = 68.000 ohm 1/4 watt 

C1 = 10.000 pF ceramico 

C2 = 1.000 pF ceramico 

C3 = 10.000 pF ceramico 

C4 = 1.000 pF ceramico 

DS1 = diodo schottky HP.5711 
JAF1 = impedenza in ferrite 


INGRESSO 
5 | 50+75 ohm 
$ 


Fig.435 Schema pratico di montaggio della 
sonda LX.5042 da 6 watt. 


Fig.436 Foto della sonda di carico LX.5042 
come si presenta a montaggio ultimato. 


riusciate a leggere sul tester 21 volt, la potenza e- 
rogata dal trasmettitore si aggirerà intorno ai: 


(21 x 21) : (75 + 75) = 2,94 watt 


Se riuscite ad ottenere una tensione di 22 volt, il 
trasmettitore erogherà una potenza di: 


(22 x 22) : (75 + 75) = 3,22 watt 


Togliendo dall'uscita del trasmettitore il doppio fil- 
tro passa-basso, ottereste una tensione di circa 
26 volt che, in teoria, corrispondono ad una po- 
tenza di: 


(26 x 26) : (75 + 75) = 4,5 watt 


Questo aumento di potenza si ottiene perchè, al- 
la potenza della frequenza fondamentale risulta 
sommata anche la potenza delle frequenze ar- 
moniche che, non essendo state attenuate, ven- 
gono ovviamente misurate dalla sonda di carico. 


Sappiate che, togliendo il filtro passa-basso, la 
frequenza fondamentale dei 27 MHz rimarrà sem- 
pre con la sua reale potenza di 2,9-3,2 watt. 


La differenza per arrivare a 4,5 watt è la potenza 
generata dalle armoniche dei 54-81-108 MHz. 


IMPORTANTE 


Ricordate che all'uscita del trasmettitore deve sem- 
pre risultare collegata una sonda di carico oppu- 
re il cavo coassiale alla cui estremità avrete già 
applicato il dipolo trasmittente. Se accendete il tra- 
smettitore senza nessun carico, può saltare il tran- 
sistor finale TR3. 


LA SONDA di CARICO da 50 o 75 ohm 


La sonda di carico LX.5037 che vi abbiamo pre- 
sentato nella Lezione N.24, non accetta sul suo in- 
gresso delle potenze superiori a 1 watt. 


Fig.437 Dopo aver collegato la sonda di carico LX.5042 all’u- 
scita del trasmettitore, dovete cortocircuitare i terminali J1, 
poi collegare il tester commutato sulla portata 500 mA ai due 
terminali J2 e ruotare il compensatore C15 fino a leggere u- 
na corrente di 340-360 mA. Ottenuta questa condizione, a- 
vrete adattato l’impedenza di Collettore del transistor TR2 
all’impedenza d’ingresso del transistor TR3. 


PONTICELLO 


iia ank <= 


SONDA DI CARICO LX 5042 
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Fig.438 Dopo aver tarato il compensatore C15, cortocircui- 
tate i due terminali J1-J2, poi collegate il tester commutato 
sulla portata 20-25 volt fondo scala, alla sonda di carico 
LX.5042, quindi tarate i due compensatori C18-C19 fino a 


leggere sul tester la massima tensione. 


Se utilizzate una sonda di carico da 50 ohm riuscirete a ri- 
levare una tensione di circa 17-18 volt, mentre se utilizzate 
una sonda di carico da 75 ohm riuscirete a rilevare una ten- 


sione di circa 21-22 volt. 


L 


PONTICELLO 
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PONTICELLO 


Sapendo che questo trasmettitore eroga una po- 
tenza che si aggira intorno ai 3 watt, vi serve una 
sonda di carico che possa accettare sul suo in- 
gresso una potenza di circa 6 watt. 


Per realizzare questa sonda dovete montare sul cir- 
cuito stampato LX.5042 (vedi fig.435) 3 resistenze 
a carbone da 2 watt. 


Per avere una sonda che abbia un'impedenza di 
50 ohm dovete montare 3 resistenze da 150 ohm. 


Per avere una sonda che abbia un'impedenza di 
75 ohm dovete montare 3 resistenze da 220 ohm. 


Anche se collegando in parallelo 3 resistenze da 
220 ohm si ottiene in via teorica un valore di 73,33 
ohm, non preoccupatevi perchè, considerando le 
loro tolleranze, otterrete un valore ohmico che po- 
trà risultare di 74 o 75 ohm. 

Nel kit abbiamo inserito sia le 3 resistenze da 150 
ohm che le 3 resistenze da 220 ohm, in modo che 
possiate realizzare o la sonda da 50 ohm oppure 
quella da 75 ohm. 


Quando userete una di queste sonde è normale 
che tali resistenze si surriscaldino, perchè devo- 
no dissipare in calore tutta la potenza RF eroga- 
ta dal trasmettitore. 
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COME collegare il MODULATORE 


Per modulare in AM il segnale RF dei 27 MHz do- 
vete collegare, per mezzo di due fili di rame iso- 
lati, i due terminali d’uscita del trasformatore T1 
ai due terminali J1 del trasmettitore, non dimenti- 
cando di cortocircuitare i due terminali J2 come ap- 
pare evidenziato in fig.439. 


| 12 volt stabilizzati necessari per alimentare il tra- 
smettitore e il modulatore possono essere prelevati 
dall’alimentatore LX.5004, che vi abbiamo presen- 
tato nella Lezione N.7. 

Quando collegherete i due fili positivo e negativo 
ai due terminali +/- del trasmettitore e del modula- 
tore, fate attenzione a rispettare la loro polarità, di- 
versamente metterete fuori uso l’integrato IC1 e i 
transistor. 


Se non collegate al trasmettitore lo stadio modu- 
latore LX.5041, dovete ricordarvi di cortocircuitare 
i due terminali J1. 


IL DIPOLO TRASMITTENTE 


Per irradiare nell’etere il segnale RF del vostro tra- 
smettitore vi serve un'antenna irradiante e a que- 
sto scopo consigliamo di utilizzare un dipolo. 


MICROFONO 


+ 
12 V. 


VERSO IL 
DIPOLO 


Fig.439 Per collegare lo stadio modulatore al trasmettitore, dovete collegare i due fili d’u- 
scita del trasformatore T1 ai terminali J1, poi cortocircuitare i terminali J2. 

Se toglierete dall’uscita del trasmettitore la sonda di carico, dovrete necessariamente col- 
legare il cavo coassiale che porterà il segnale al dipolo irradiante. 


Fig.440 Per realizzare un dipolo sulla gamma 
dei 27 MHz occorrono solo due spezzoni di fi- 
lo di rame lunghi 2,56 metri. Per sapere come 
si progettano altre antenne ricetrasmittenti, vi 
consigliamo di leggere il nostro volume 
“Le ANTENNE riceventi e trasmittenti”. 


2,56 metri 


ISOLANTE 2j ISOLANTE 


Per realizzarlo vi servono due spezzoni di filo di ra- 
me lungo 2,65 metri (vedi fig.440). 

Come filo potete usare anche quello isolato in pla- 
stica per impianti elettrici o da campanelli. 

Sulla parte centrale di questo dipolo collegate le e- 
stremità di un cavo coassiale da 75 ohm, facen- 
dolo scendere fino sull’uscita del trasmettitore e 
non dimenticano di collegare la calza di schermo 
al terminale di massa del circuito stampato e il fi- 
lo centrale al terminale della bobina L6. 


Se vi interessa sapere come si calcola o si progetta 
una qualsiasi antenna trasmittente, vi consigliamo 
di leggere il nostro volume: 

Le ANTENNE riceventi e trasmittenti 


MOBILE 


Poichè questo è un piccolo trasmettitore speri- 
mentale che serve unicamente a svelare i primi se- 
greti relativi agli stadi amplificatori RF ed anche ad 
imparare come tararli per adattare le diverse im- 
pedenze. non abbiamo previsto nessun mobile. 


Per non tenere volanti sul tavolo i due circuiti stam- 
pati, vi consigliamo di prendere un ritaglio di legno 
compensato e di bloccare sulla sua superficie i 
due circuiti stampati con delle viti in ferro comple- 
te di dado. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Costo di tutti i componenti necessari per la realiz- 
zazione del trasmettitore LX.5040 visibile in fig.429. 
Nel kit sono inseriti il circuito stampato, i tre tran- 
sistor, il fet, i 6 nuclei torodiali e il filo per avvol- 
gerli, più due quarzi per la gamma dei 27 MHz. 
Lire 40.000 Euro 20,66 


Costo dei componenti necessari per la realizzazione 
dello stadio modulatore LX.5041 visibile in fig.430. 
Nel kit sono inseriti il circuito stampato, il trasfor- 
matore di modulazione T1, l’integrato TDA.2002 
completo della sua aletta di raffreddamento ed il 
piccolo microfono visibile in fig.431. 

Lire 31.000 Euro 16,01 


Costo di tutti i componenti necessari per la realiz- 
zazione della sonda di carico LX.5042 di fig.435. 
Nel kit sono inseriti il circuito stampato e le resi- 
stenze per realizzare questa sonda di carico da 75 
ohm oppure da 50 ohm. 

Lire 5.000 Euro 2,58 


A richiesta, possiamo fornirvi anche i soli circuiti 
stampati ai seguenti prezzi: 

CS LX.5040 Lire 5.800 Euro 3,00 

CS LX.5041 Lire 4.400 Euro 2,27 

CS LX.5042 Lire 1.800 Euro 0,93 


Tutti i prezzi sono già comprensivi di IVA. 


Fig.441 Poichè per diventare esperti in elettronica serve molto più la pratica che la teoria, 
più circuiti monterete più rapidamente riuscirete a scoprire tutti loro segreti. 
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Coloro che hanno deciso di crescere con 
l'elettronica, avranno già scelto la rivista 
in grado di soddisfare le loro esigenze. 


È dal 1969, cioè da 30 anni, che i nostri 
progetti appaiono su tutte le più quotate ri- 
viste europee e i nostri kits sono così af- 
fidabili che molti Istituti Tecnici li scelgono 
per le loro prove d'esame. 


Chi ci ha seguito nel corso del nostro lun- 
go cammino ha avuto il meglio dell’elet- 
tronica, ma chi ci ha conosciuto in ritar- 
do non può sapere cosa si è perso. 


Per agevolare quanti ci richiedono i numeri 
arretrati di NUOVA ELETTRONICA 

e per riceverli sono costretti a pagare ci- 
fre esagerate per le sole spese postali 


Non chiedeteci riviste antecedenti alla 
N.136, perchè sono già esaurite. Questo 
pacco offerta sta andando a ruba, perciò af- 
frettatevi a richiederlo perchè prevediamo di 
esaurire le scorte entro pochissimi mesi. 


un grosso pacco di arretrati del peso di 14 Kg circa, chiedendo di corrisponderci le sole spese 
di confezionamento che assommano a £.30.000. 
Nota: nel pacco abbiamo inserito tutte le riviste dalla N.136 alla N.195 stampate negli anni 
1990-1998 per un totale di 44 numeri. Se nel pacco troverete dei numeri che possedete già, 
non spediteli indietro, ma regalateli ai vostri amici. 


ii questo pace 


Quando ricevere 


Per ricevere questo pacco è sufficiente compilare il modulo CCP allegato a fine rivista e ver- 
sare al più vicino ufficio postale £.30.000. Se ci telefonerete per riceverlo in contrassegno, 
sappiate che le Poste per questo servizio richiedono un supplemento di £.7.600 lire. 


CIRCUITO ia 


Molti appassionati di aeromodellismo ci chiedono 
perchè non abbiamo mai pubblicato un kit per te- 
stare dei servomotori, accessorio che, non esi- 
stendo in commercio, sarebbe loro molto utile. 


Trattandosi in questo caso di un kit dall’utilizzo al- 
quanto specifico, prima di progettarlo abbiamo 
chiesto ad alcuni nostri fedeli lettori che non si di- 
lettano di modellismo, se potesse risultare in qual- 
che modo di loro interesse. 


Qualcuno ci ha risposto che se avessimo fornito in- 
sieme al kit anche un motorino, avrebbe potuto u- 
tilizzare questo circuito per muovere una microte- 
lecamera in modo da esplorare un’area di 90°, al- 
tri invece che avrebbero potuto usarlo per aprire o 
chiudere lo sportellino del mangime del proprio ac- 
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quario o della propria voliera e, qualcun altro an- 
cora, per costruire dei piccoli robot. 


Poichè per realizzare un circuito in grado di pilota- 
re due motorini occorrono soltanto due transistor e 
un integrato, abbiamo deciso di pubblicare questo 
progetto che sicuramente verrà utilizzato dai nostri 
lettori per queste o altre personali applicazioni. 


SCHEMA ELETTRICO (vedi fig.3) 


Prima di iniziare la descrizione dello schema elet- 
trico di questo circuito, precisiamo che dal corpo di 
questi motorini fuoriesce una piattina trifilare. 

Il filo di colore nero è la massa, quello di colore 
rosso è il positivo di alimentazione dei 5 volt sta- 
bilizzati e quello di colore bianco è quello sul qua- 


MAX MOVIMENTO 
SENSO ANTIORARIO 


“I 3mS 
liti 


MAX MOVIMENTO 
SENSO ORARIO 


Di di mS 


il 


Fig.1 Quando il duty-cicle dell’onda quadra 
che alimenta questi motorini rimane a li- 
vello logico 1 per un tempo di 3 millise- 
condi, la leva si sposta tutta sulla sinistra 
se, invece, rimane per soli 0,6 millisecondi, 
la leva si sposta tutta sulla destra. 


le va applicata un'onda quadra di circa 60-70 Hz 
con un duty-cicle variabile. 


Se questa onda quadra rimane a livello logico 1 
per un tempo di 1,8 millisecondi, la leva del mo- 
torino si posiziona al centro, se questo livello si re- 
stringe, la leva si muove in senso orario, mentre 
se si allarga, la leva si muove in senso antiorario 
(vedi fig.1). 


Per ottenere un'onda quadra con un duty-cicle va- 
riabile, abbiamo utilizzato un integrato XR.558 
contenente 4 multivibratori monostabili. 

| due multivibratori monostabili siglati IC1/A-1C1/B 
permettono di ottenere un’onda quadra con una fre- 
quenza di 60-70 Hz e un duty-cicle del 50%. 


L'onda quadra che fuoriesce dal piedino 1 di IC1/A 
viene applicata, tramite il condensatore C2, sul pie- 
dino 6 del multivibratore siglato 1C1/C. 

Fino a quando su questo piedino giunge il livello 
logico 1 dell'onda quadra, i due piedini 7-8 risul- 
tano internamente cortocircuitati a massa e per- 
tanto si trovano a livello logico 0. 


Fig.2 Foto del circuito con sopra innestati i due motorini per servomeccanismi. 
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Fig.3 Schema elettrico del circuito idoneo a 
pilotare due motorini per servomeccanismi. 
Come potete vedere in fig.5, gli integrati si- 
glati IC1/A-B-C-D sono inseriti all’interno 
del XR.558. 

Per alimentare questo circuito è necessaria 
una tensione stabilizzata di 5 volt, che po- 
tete prelevare dal circuito visibile in fig.7. 


Fig.4 Ecco come si presenta la scheda già 
completa dei suoi componenti, esclusi i due 
soli potenziometri R6-R11. Il circuito stam- 
pato inserito nel kit risulta già forato e com- 
pleto di disegno serigrafico. 


R15 


4—0: 0 


| 2 


Li MOTORE 
i i 


ELENCO COMPONENTI LX.1443 


R1 = 82.000 ohm 

R2 = 4.700 ohm 

R3 = 82.000 ohm 

R4 = 4.700 ohm 

R5 = 10.000 ohm 

R6 = 22.000 ohm pot. lin. 

R7 = 6.800 ohm 

R8 = 10.000 ohm 

R9 = 4.700 ohm 

R10 = 10.000 ohm 

R11 = 22.000 ohm pot. lin. 
R12 = 6.800 ohm 

R13 = 10.000 ohm 

R14 = 4.700 ohm 

R15 = 10 ohm 

C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 10.000 pF poliestere 

C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 10.000 pF poliestere 

C5 = 22.000 pF poliestere 

C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 22.000 pF poliestere 

C9 = 100 microF. elettrolitico 
DS1-DS6 = diodi tipo 1N.4150 
TR1 = PNP tipo BC.327 o BC.328 
TR2 = PNP tipo BC.327 o BC.328 
IC1 = integrato XR.558 


TIMING TRIGGER 
OUT 


out 
TIMING TRIGGER 


aTe Uu dl oe] BC 327 - BC 328 


Fig.5 Connessioni dell’integrato XR.558 vi- 
ste da sopra e con la tacca di riferimento ri- 
volta a sinistra e connessioni dei transistor 
BC.327-BC.328 viste da sotto. 


Non appena l'onda quadra che giunge sul piedino 
6 passa dal livello logico 1 al livello logico 0, i 
due piedini 7-8 si scollegano internamente da 
massa. 


In questa condizione, sul piedino 8 è presente la 
tensione positiva di 5 volt fornita dalla resisten- 
za R9, mentre il piedino 7, scollegando da mas- 
sa il condensatore C5, consentirà a quest’ultimo 
di caricarsi con la corrente costante fornita dal 
transistor TRI. 


Quando questo condensatore raggiunge la sua 
massima carica, automaticamente il monostabile 
torna a cortocircuitare a massa i due piedini 7-8, 
quindi sul filo bianco del motorino giunge un’on- 
da quadra con un duty-cicle che risulta pari al tem- 
po di carica e scarica del condensatore C5. 


Fig.6 Schema pratico di montaggio. I due potenziometri servono per variare il duty-cicle 
dell’onda quadra da un massimo di 3 millisecondi fino ad un minimo di 0,6 millisecondi. 


Per allargare o restringere il duty-cicle che fuorie- 
sce dal piedino 8 di IC1/C, è sufficiente ruotare il 
potenziometro R6 posto sull’Emettitore del transi- 
stor TRI. 

Ruotando il cursore di questo potenziometro a metà 
corsa, dal piedino d’uscita 8 di IC1/C fuoriesce 
un’onda quadra che rimane a livello logico 1 per 
un tempo di 1,8 millisecondi, quindi la leva del mo- 
torino si posiziona a metà corsa. 


Ruotando il cursore di questo potenziometro in mo- 
do da cortocircuitare tutta la sua resistenza, dal pie- 
dino d’uscita 8 di IC1/C fuoriesce un’onda quadra 
che rimane a livello logico 1 per un tempo di 0,6 
millisecondi, quindi la leva del motorino ruota tut- 
ta in senso orario (vedi fig.1). 


Ruotando il cursore di questo potenziometro in mo- 
do da inserire tutta la sua resistenza, dal piedino 
d’uscita 8 di IC1/C fuoriesce un’onda quadra che 
rimane a livello logico 1 per un tempo di 3 milli- 
secondi, quindi la leva del motorino ruota tutta in 
senso antiorario (vedi fig.1). 


Poichè abbiamo progettato questo circuito per pi- 
lotare separatamente due motorini, i monostabili 
IC1/A-1C1/C e il transistor TR1 servono per pilota- 
re il motorino N.1, mentre i monostabili IC1/B-1C1/D 
e il transistor TR2 per pilotare il motorino N.2. 


Come potete constatare osservando la fig.6 dove 


appare riprodotto lo schema pratico di questo cir- 
cuito, il suo montaggio non presenta alcuna difficoltà. 


MOTORE 2 


MOTORE 1 
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Fig.7 Per alimentare il circuito pilota per servomotorini occorre una tensione di 5 volt sta- 
bilizzata, che potete prelevare dal kit siglato LX.1335 presentato sulla rivista N.193. 


ELENCO COMPONENTI LX.1335 


C1 = 1.000 mF elettrolitico RS1 = ponte raddr. 100 V 1 A 

C2 = 100.000 pF poliestere IC1 = integrato p.A.7805 

C3 = 100.000 pF poliestere T1 = trasform. 5 watt (T005.01) sec. 8V 0,5A 
C4 = 470 mF elettrolitico S1 = interruttore 


Fig.8 Poichè chi non dispone di questa rivista non 
può sapere dove montare sul circuito stampato i 
pochi componenti di questo alimentatore, in que- à 
sta figura ne riproduciamo lo schema pratico e le EMU 5V. 

connessioni dell’integrato pA.7805. pA 7805 USCITA 


Il circuito va alimentato con una tensione stabiliz- 
zata di 5 volt e, se ancora non possedete un ali- 
mentatore in grado di fornirvi questa tensione, vi 
consigliamo di realizzare l’alimentatore siglato 
LX.1335 pubblicato sulla rivista N.193. 


Per chi non possedesse questa rivista, ne pubbli- 
chiamo in fig.7 lo schema elettrico e in fig.8 lo sche- 
ma pratico. 


Quando collegate l'uscita di questo alimentatore al 
nostro circuito, fate attenzione a non invertire i due 
fili +/- per non mettere fuori uso l’integrato. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Prelevati dal blister tutti i componenti, potete ini- 
ziare il montaggio, inserendo nel circuito stampato 
lo zoccolo per l’integrato XR.558. 

Dopo averne saldati tutti i piedini, potete montare 
le resistenze controllando il loro codice dei colori, 
per evitare di inserire dei valori errati. 


Completata questa operazione, potete inserire i 6 
diodi al silicio siglati DS, rivolgendo il lato del loro 
corpo contornato da una fascia nera così come 
appare evidenziato nello schema pratico di fig.6. 
Proseguendo nel montaggio, saldate tutti i con- 
densatori poliestere e l’unico condensatore elet- 
trolitico, inserendo il terminale più lungo che è il 
positivo nel foro contrassegnato +. 


Vicino a questo elettrolitico montate i due transistor 
TR1-TR2, rivolgendo verso l’alto la parte piatta del 
loro corpo. 

A questo punto dovete inserire sul lato sinistro i 
terminali capifilo per entrare con la tensione di ali- 
mentazione dei 5 volt e per fissare i terminali dei 
due potenziometri. 


LE PARABOLE a GRIGLIA per METEOSAT 


Era appena uscita la rivista N.203 con l'artico- 
lo “COME RICEVERE il METEOSAT, quando 
l'Industria che costruiva per noi la PARABOLA 
a GRIGLIA ci ha comunicato la notizia della sua 
cessata attività, motivo per il quale ora non pos- 
siamo fornirla. 

Ci siamo subito interessati a ricercare delle al- 
tre Industrie e, anche se siamo riusciti nel no- 
stro intento, a queste necessita ora un certo las- 
so di tempo per preparare tutti gli stampi. 

Non appena ci verranno consegnate le para- 
bole, ve lo comunicheremo tramite la rivista. 
Nel frattempo stiamo studiando altre soluzioni 
per captare, in modo perfetto, il segnale prove- 
niente dal satellite geostazionario Meteosat. 


Sul lato destro dello stampato inserite i due picco- 
li connettori maschi a 3 pin, che vi serviranno per 
innestare le prese femmina dei motorini. 

Per completare il montaggio, dovete innestare nel 
relativo zoccolo l’integrato XR.558, rivolgendo la 
sua tacca di riferimento a U verso l’elettrolitico. 
Per collaudare il circuito, basta innestare nel con- 
nettore maschio la presa femmina del motorino, ri- 
volgendo il lato con il filo nero verso il terminale 
contrassegnato dalla scritta massa e poi applica- 
re sui due fili di alimentazione i 5 volt stabilizzati. 


Se provate a ruotare uno dei due potenziometri, la 
leva del motorino ruoterà da destra verso sinistra 
o viceversa. 

Poichè questo circuito serve per testare servomo- 
torini, non abbiamo previsto nessun contenitore. 


COSTO di REALIZZAZIONE - Là 


Costo del kit LX.1443 compresi il circuito stampa- 
to e tutti i componenti visibili in fig.6, più due ma- 
nopole per i potenziometri R6-R11. 

Nota = Nel kit abbiamo inserito anche un piccolo 
motore per servomeccanismi utile per le prove. 
Lire 50.000 Euro 25,82 


Costo del solo circuito stampato LX.1443 
Lire 4.800 Euro 2,48 


Costo dell’alimentatore LX.1335 completo di tutt i 
componenti visibili in fig.8, compreso anche il cor- 
done di alimentazione di rete dei 220 volt 

Lire 26.000 Euro 13,43 


Tutti i prezzi sono già comprensivi di IVA. Coloro 
che richiederanno il k in contrassegno, paghe- 
ranno in più L.6.000 Euro 3,10. 
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In sostituzione del precedente trasmettitore TV siglato KM.150, che 
non possiamo più fornire perchè l’integrato modulatore SL.5066 è f 


andato fuori produzione, abbiamo ritenuto opportuno progettare 
questo nuovo circuito in grado di trasmettere su tutti i 49 canali UHF. 


Molti sono i lettori che ci chiedono ancora il micro- 
trasmettitore TV presentato nel 1994 con la sigla 
KM.150, che purtroppo non possiamo più fornire 
perché da circa due anni è andato fuori produzio- 
ne l’integrato modulatore video SL.5066. 

Costoro affermano che per risolvere questo pro- 
blema basta progettarne un secondo, magari con 
più canali, visto che il precedente poteva tra- 
smettere solo dal canale 30 al canale 39. 


Realizzare un nuovo microtrasmettitore TV non è 
così facile come si potrebbe supporre perché, ol- 
tre a dover ricercare un integrato più “moderno” in 
grado di sostituire obsoleto SL.5066, bisogna pro- 
gettare un circuito stampato che non generi auto- 
scillazioni e completarlo con un software in grado 
di gestire il nuovo integrato modulatore per farlo 
funzionare su tutti i 49 canali UHF, cioè dal cana- 
le 21 fino al canale 69. 


Come evidenziato nell'elenco componenti relati- 
vo allo schema elettrico di fig.2, l’integrato mo- 
dulatore scelto tra i tanti che abbiamo provato è 
un TDA.8722, costruito dalla Philips, contenente 
tutti gli stadi necessari per realizzare un valido mi- 
crotrasmettitore TV (vedi schema a blocchi di fig.1). 


Le principali caratteristiche di questo nuovo micro- 
trasmettitore TV possono essere così riassunte: 


Tensione di alimentazione 5-6 volt max 


Corrente assorbita 180-190 mA 
Trasmissione in UHF da CH. 21 a CH. 69 
Potenza uscita 70 mW circa 
Portata massima 200 metri circa 
Segnale ingresso video minimo 500 mV p/p 
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Per alimentare questo microtrasmettitore utilizzia- 
mo 4 pile a stilo da 1,5 volt e, poiché queste han- 
no una capacità di circa 2,2 Ah, otteniamo una au- 
tonomia di circa 10-12 ore dopodiché le dobbiamo 
sostituire. 

Per aumentare l'autonomia in modo da raggiunge- 
re le 83-85 ore, si potrebbero usare delle pile a tor- 
cia da 1,5 volt, che hanno una capacità di 15 Ah 
e vanno però racchiuse in un piccolo contenitore 
esterno. 


Il circuito può essere alimentato anche con un pic- 
colo alimentatore collegato alla rete elettrica dei 220 
volt, in grado di fornire una tensione stabilizzata che 
non superi i 6 volt, diversamente andranno fuori 
uso l’integrato TDA.8722 e il micro ST62. 


Se nel vostro alimentatore è inserito un integrato 
stabilizzatore 7805, per ottenere una tensione sta- 
bilizzata di 5,6 volt è sufficiente collegare un nor- 
male diodo al silicio tra il piedino M e la massa co- 
me evidenziato in fig.3. 


SCHEMA ELETTRICO 


Riguardo lo schema elettrico c'è poco da dire: l'in- 
tegrato TDA.8722 (vedi IC1) provvede a generare 


la portante video in banda UHF, che viene modu- 
lata in ampiezza dal segnale applicato sul piedino 
d’ingresso 19, e la portante audio, che viene mo- 
dulata in FM dal segnale di BF applicato sul piedi- 
no d’ingresso 1. 

Per far funzionare lo stadio PLL presente al suo in- 
terno, è necessario applicare sul piedino 9 un quar- 
zo da 4 MHz. 

La bobina L1 collegata ai piedini 4-6 serve allo sta- 
dio oscillatore presente all’interno di questo inte- 
grato, per generare la portante in gamma UHF. 
Per variare la frequenza generata è sufficiente ap- 
plicare sul diodo varicap DV1 una tensione varia- 
bile da 0 a 33 volt, che preleviamo dal Collettore 
del transistor TRI. 


AUDIO VOLTAGE OUTPUT 
FM MODUL REGULATOR BUFFER 


Per ottenere la tensione di 33 volt necessaria a co- 
prire l’intera banda UHF abbiamo utilizzato il tran- 
sistor TR2 che, insieme alla impedenza JAF1, for- 
ma un elevatore di tensione; infatti, il transistor vie- 
ne pilotato di Base con degli impulsi presenti sul 
piedino 13 del micro IC2. 

In questo modo, sul Collettore del transistor TR2 si 
formano dei picchi di extratensione di ampiezza 
molto superiore a quelli di alimentazione. 

Tali picchi vengono raddrizzati dal diodo DS1 e in- 
fine stabilizzati a 33 volt dal diodo zener DZ1. 


Il ponticello J1, collegato al piedino 12 del micro 
IC2, serve solo ai tecnici del nostro laboratorio per 
eseguire la taratura del circuito, quindi va lasciato 


Descrizione simboli delle connessioni 


simbolo | pin | descrizione 


Sosa | 2 | ceci Audio -— 
| Dose | 4 | osllatore uHe = 
| VoscA | 6 | oscilatoreUHF = = © 


| cP" | & | uscita segnale caricamento | 


"UHF 
OSCILLATOR 


BUS 12-BIT 


PHASE 
DETECTOR 


PRESCALER 


de: È 


| Dgnd | 10 | piedino di massa | 


È 


So PIATT 


7 ei 
Po 


4 MHz 
OSCILLATOR 


Fig.1 Per realizzare questo trasmettitore TV abbiamo usato 
come integrato modulatore un TDA.8722 costruito dalla Phi- 
lips in SMD. In alto a sinistra abbiamo riprodotto lo schema 
a blocchi di questo integrato e, di lato, la descrizione dei 


TDA 8722 simboli riferiti alle connessioni dei suoi piedini. 
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nella posizione in cui si trova. 

Spostando questo piccolo connettore in modo da 
cortocircuitare a massa il piedino 12 di IC2, sul- 
lo schermo del televisore appaiono due sole barre 
bianche su sfondo nero anche se sull'ingresso di 
IC1 risulta applicato un segnale video. 


LED del PLL IIE 


Quando la frequenza generata dall’oscillatore UHF 
di IC2 corrisponde al canale impostato sui com- 
mutatori binari S1-S2, si accende il diodo led DL1 
collegato al piedino 14 di IC1. 

Quindi se impostiamo i due commutatori sul cana- 
le 25, questo diodo led si accenderà solo se la fre- 
quenza d'uscita risulta esattamente di 503,25 MHz, 
mentre se li impostiamo sul canale 63, questo dio- 
do led si accenderà solo se la frequenza d’uscita 
risulta esattamente di 807,25 MHz. 


INGRESSO 
VIDEO l 1a @ 


Come avrete intuito, il microprocessore IC2 serve 
per inviare sui piedini 12-13 di IC1 dei segnali di 
Clock e di Data, necessari per far variare la fre- 
quenza dell’oscillatore UHF sul canale richiesto. 


La bobina JAF3 e il compensatore C21, applicati 
sui piedini 2-3 di IC1, servono per sintonizzare lo- INGRESSO i 
scillatore audio sui 5,5 MHz. AUDIO 1118) (Cas 
Dal piedino d'uscita 16 dell’integrato IC1 fuoriesce 
il segnale UHF composto dalla portante video e 
dalla portante audio distanziata di 5,5 MHz. 
Poiché la potenza erogata da IC1 risulta di circa 1 
milliwatt, abbiamo provveduto ad amplificarla tra- 
mite i due integrati IC3-1C4 e il transistor di media 
potenza TRA. 


Fig.2 Schema elettrico del trasmettitore. 
Nella pagina seguente troverete l’elenco 
completo dei componenti. 


Fig.3 Questo trasmettitore va alimentato con 4 pile da 1,5 volt. Se 
volete alimentarlo con uno stabilizzatore esterno che utilizzi un in- 
tegrato 7805, per ottenere i 6 volt richiesti è sufficiente che colle- 
ghiate un diodo al silicio tra il terminale M e la massa. 
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Dal Collettore del transistor TR4 si preleva il se- 
gnale UHF, che viene applicato sull’antenna a sti- 
lo retrattile per essere irradiato. 


Nella Tabella N.1 riportiamo la lunghezza in centi- 
metri che deve avere questo stilo in funzione del 
canale prescelto. 

Quindi i suoi elementi non vanno mai sfilati per la 
loro massima lunghezza, ma sui 3/4 della lun- 
ghezza d'onda del canale prescelto, diversamente 
la potenza del segnale irradiato si attenua e dì con- 
seguenza anche la sua portata massima. 


Per calcolare la lunghezza relativa a 3/4 à pos- 
siamo usare questa semplice formula: 


lunghezza in cm = 21.600 : MHz 


Quindi se trasmettiamo sul canale 21 la lunghezza 
dello stilo deve risultare di: 


21.600 : 471,25 = 45,8 cm 


se trasmettiamo sul canale 50 la lunghezza di que- 
sto stilo deve risultare di- 


21.600 : 703,25 = 30.7 cm 


mentre 
za di qu 


21.600 : 855,25 = 25,2 cm 
Precisiamo subito che queste lunghezze si posso- 
no arrotondare in più o in meno di qualche centi- 
metro senza problemi. 


Sapendo che la lunghezza totale dello stilo è di 
47,5 cm, che il primo elemento fisso è lungo 10 cm 
e gli altri cinque elementi sono lunghi ciascuno 7,5 
cm, possiamo facilmente stabilire quanti elementi 
dovremo sfilare (vedi fig.4). 


Dal canale 21 fino al canale 25 possiamo usare u- 


75 


76 


TABELLA N.1 


Lunghezza stilo 


Canale | Frequenza 3/4 A 


| CH.22 | 479,25MHz | 450cm | 


|  CH.34 | 575,25 MHz 
|  CH.36 | 591,25MHz | 36,5cm < | 
|  CH.38 | 607,25MHz | 35,5cm | 


| CH.46 | 671,25MHz | 321cm | 
| cH.48 | 68725MHz | 314cm | 
| CH.50 | 70325MHz | 307cm | 
| CH.52 | 71925MHz | 300cm | 
| CH.54 | 73525MHz | 293cm | 
| CH.56 | 75125MHz | 287cm | 
| CH.58 | 76725MHz | 281cm © 
| CH.60 | 783,25MHz | 27,5cm | 


| CH.62 | 799,25 MHz 


| CH.68 | 847,25MHz | 254cm | 


>ja 


1 
I 
5 


Mic ca 
Fig.4 In funzione del Canale prescelto si do- 
vrebbe scegliere per lo stilo una lunghezza 
pari a circa 3/4 à come indicato nella Ta- 
bella N.1. In pratica queste lunghezze pos- 


sono essere arrotondate di qualche centi- 
metro in più o in meno. 


R1 = 220.000 ohm 

R2 = 12.000 ohm 

R3 = 82 ohm 

R4 = 470 ohm 

R5 = 470 ohm 

R6 = 22.000 ohm 

R7 = 22.000 ohmm 

R8 = 12.000 ohm 

R9 = 12.000 ohm 

R10 = 100.000 ohm 

R11 = 75 ohm 

R12 = 22.000 ohm 

R13 = 10 ohm 

R14 = 10.000 ohm 

R15 = 1.000 ohm 

R16 = 10.000 ohm 

R17 = 10.000 ohm 

R18 = 10.000 ohm 

R19 = 10.000 ohm 

R20 = 1.000 ohm 

R21 = 47.000 ohm 

R22 = 10 ohm 

R23 = 82 ohm 

R24 = 8,2 ohm 

R25 = 2.200 ohm 

R26 = 680 ohm 

R27 = 6,8 ohm 

R28 = 6,8 ohm 

C1 = 470.000 pF ceramico 
C2 = 220.000 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF ceramico 
C4 = 33 pF ceramico 

C5 = 33 pF ceramico 

C6 = 150.000'pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 

C8 = 15 pF ceramico 

C9 = 1 microF. ceramico 
C10 = 22 microF. elettrolitico 
C11 = 22 microF. elettrolitico 
C12 = 47 microF. elettrolitico 
C13 = 100.000 pF ceramico 
C14 = 1 microF. ceramico 
C15=1 microF. ceramico 
C16 = 22 microF. elettrolitico 
C17 = 100.000 pF ceramico 
C18 = 100.000 pF ceramico 
C19 = 4,7 microF. elettrolitico 
C20 = 27 pF ceramico 

C21 = 5-30 pF compensatore 


ELENCO COMPONENTI KM.1445 


C22 = 22 pF ceramico 

C23 = 47 microF. elettrolitico 

C24 = 1.000 pF ceramico 

C25 = 10.000 pF ceramico 

C26 = 10 pF ceramico 

C27 = 10.000 pF ceramico 

C28 = 10 pF ceramico 

C29 = 10.000 pF ceramico 

C30 = 22 pF ceramico 

C31 = 22 pF ceramico 

C32 = 4,7 microF. elettrolitico 

C33 = 1.000 pF ceramico 

C34 = 10.000 pF ceramico 

L1 = 2 spire spaziate filo 0,6 mm su 2 mm 
L2 = 2 spire unite filo 0,6 mm su 2 mm 
JAF1 = impedenza 1.000 microhenry 
JAF2 = impedenza 100 microhenry 
JAF3 = impedenza 22 microhenry 
JAF4 = impedenza 68 nanohenry 
JAF5 = impedenza 1 microhenry 
JAF6 = impedenza 68 nanohenry 
DS1 = diodo tipo 1N.4148 

DS2 = diodo tipo 1N.4148 

DS3 = diodo tipo 1N.4148 

DS4 = diodo tipo 1N.4148 

DSS = diodo tipo 1N.4148 

DS6 = diodo tipo 1N.4148 

DS7 = diodo tipo 1N.4148 

DS8 = diodo tipo 1N.4148 

DS9 = diodo tipo 1N.4148 

DS10 = diodo tipo 1N.4148 

DS11 = diodo tipo 1N.4007 

DL1 = diodo led 

DZ1 = diodo zener 33 V 


S1 = commut. binario 

S2 = commut. binario 

S3 = interruttore 

J1 = ponticello 

XTAL = quarzo 4 MHz 

FC1 = risuonatore 800 KHz 


Anche se vi forniamo questo circuito già montato, perchè per realizzarlo abbiamo 
dovuto utilizzare componenti miniaturizzati, cioè in SMD, molti lettori ci chiedono 
di riportare ugualmente l’elenco completo dei componenti. Facciamo presente che 
l’integrato IC2, un ST62T01, è stato programmato per pilotare il PLL del TDA.8722 
in modo che possa sintonizzarsi su tutti i 49 canali UHF. 
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Fig.5 Per cambiare il canale di trasmissio- 
ne dovete premere i due pulsanti dei com- 
mutatori binari fino a far apparire il nume- 
ro del canale richiesto. Dopo aver premuto 
i pulsanti, se volete ottenere il cambio ca- 
nale, dovete necessariamente spegnere e 
riaccendere il trasmettitore. Vi ricordiamo 
che impostando un numero compreso tra 
00 e 21 trasmetterete sempre sul canale 21 
e impostando un numero compreso tra 69 
e 99 trasmetterete sempre sul canale 69. 
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Fig.7 Per evitare che il se- 
gnale RF irradiato dallo sti- 
lo rientri nel TDA.8722, 
questo viene adeguata- 
mente schermato. 


Fig.6 In alto sulla sinistra 
di questa foto potete ve- 
dere il minuscolo integra- 
to modulatore TDA.8722. 


na lunghezza totale di circa 44 cm, quindi dal no- 
stro stilo sfiliamo 4,5 elementi. 


Dal canale 26 fino al canale 31 possiamo usare u- 
na lunghezza totale di 40 cm. 


Dal canale 31 fino al canale 38 possiamo usare u- 
na lunghezza totale di circa 37 cm. 


Dal canale 39 fino al canale 46 possiamo usare u- 
na lunghezza totale di circa 33 cm, quindi dal no- 
stro stilo sfiliamo solo 3 elementi. 


Dal canale 47 fino al canale 57 possiamo usare u- 
na lunghezza totale di circa 30 cm. 


Dal canale 58 fino al canale 69 possiamo usare u- 
na lunghezza totale di circa 26 cm, quindi dal no- 
stro stilo sfiliamo 2 elementi più 1 cm. 


Solo usando il microtrasmettitore alla sua massi- 
ma distanza, potremo più facilmente valutare se, 
allungando o accorciando questo stilo anche di un 
solo centimetro, il segnale che capteremo aumen- 
terà o diminuirà d’intensità. 


Vi ricordiamo che il segnale può aumentare oppu- 
re attenuarsi modificando la posizione dello stilo da 
verticale ad orizzontale o viceversa. 


IL TRASMETTITORE viene fornito MONTATO 


Questo microtrasmettitore TV, che abbiamo sigla- 
to KM.1445, viene fornito già montato, tarato e col- 
laudato perché, come potete vedere nelle foto, su 
esso sono montati microscopici componenti SMD. 


Quindi, una volta in possesso del trasmettitore, do- 
vete soltanto aprire il mobile ed inserire al suo in- 
terno le quattro pile da 1,5 volt (vedi fig.8). 


IL CAMBIO CANALE = 


Avrete già intuito che, per trasmettere su uno dei 
49 canali UHF, è sufficiente premere i due pulsanti 
dei commutatori binari S1-S2 fino a far apparire il 
numero desiderato. 

Per evitare che cambi il canale qualora venga pre- 
muto involontariamente un pulsante mentre si sta 
trasmettendo, abbiamo inserito una semplice pro- 
tezione, che impedisce che ciò possa verificarsi se 
prima non si spegne il trasmettitore. 


Quindi se trasmettiamo sul canale 39 e involonta- 
riamente premiamo uno dei due pulsanti facendo 
apparire sui commutatori binari un altro numero, 
continueremo sempre a trasmettere sul canale 39. 


Fig.8 Foto del circuito del trasmettitore in- 
serito nel mobile senza coperchio. Si noti 
la polarità delle pile utilizzate per la sua a- 
limentazione. 
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Fig.9 Sulle prese ingresso Video e Audio di questo tra- 
smettitore potete applicare direttamente i segnali prelevati 
da una telecamera TV. Alla presa Video potete anche colle- 
gare il solo Video segnale prelevato da una piccola micro- 
telecamera in bianco e nero oppure a colori. 


Solo se spegneremo il trasmettitore e poi lo riac- 
cenderemo, andremo a trasmettere sul canale se- 
lezionato sui due commutatori. 

Quindi ammesso di voler passare sul canale 48, 
dovremo spegnere il trasmettitore, impostare il nu- 
mero 48 ed accendere il trasmettitore dopo aver 
sfilato gli elementi dello stilo fino ad ottenere una 
lunghezza di 31 cm circa. 


Anche se è possibile impostare questi due com- 
mutatori binari dal numero 00 fino al numero 99, 
abbiamo programmato il micro in modo che qual- 
siasi numero sceglieremo dallo 00 fino al 21, tra- 
smetteremo sempre sul canale 21, mentre qual- 
siasi numero sceglieremo dal 69 fino al 99, tra- 
smetteremo sempre sul canale 69. 


Fig.10 Per aumentare la portata, potete col- 
legare alla presa ingresso del TV una pic- 


cola antenna direttiva, idonea a ricevere il 
canale interessato. Ricordate di collocare 
l'antenna in posizione verticale. 
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LE APPLICAZIONI PIÙ utili — 


Tutti coloro che ci hanno insistentemente richiesto 
la pubblicazione di un nuovo microtrasmettitore TV, 
ci hanno spiegato di volerlo usare per tante utili ap- 
plicazioni che già hanno avuto modo di sperimen- 
tare utilizzando il vecchio KM.150. 


- Qualcuno lo utilizza come radiomicrofono per ri- 
cevere un suono su un canale TV, avendo con- 
statato che se anche non si applica sulla presa in- 
gresso video il segnale prelevato da una teleca- 
mera, laudio si ascolta ugualmente. 


- Altri prelevano il segnale audio-video da una 
presa Scart presente in un videoregistratore o in 
un ricevitore satellitare, poi lo trasmettono su uno 
dei 49 canali disponibili, in modo da poterlo cap- 
tare su più televisori posti in altre stanze. 


- Un rivenditore ci ha scritto che utilizza questo si- 
stema per alimentare tutti i televisori collocati nella 
vetrina del proprio negozio e sui banchi, inserendo 
semplicemente nella presa antenna un corto spez- 
zone di filo di rame, evitando così di far giungere sul- 
la presa antenna di ogni televisore degli ingombranti 
cavi coassiali. 


USCITA AUDIO 


- Altri invece collegano al trasmettitore il segnale 
prelevato da una microtelecamera in bianco/nero o 
a colori, poi lo utilizzano per sorvegliare a distan- 
za dei locali. 

A questo proposito consigliamo sempre di alimen- 
tare la microtelecamera con un piccolo alimenta- 
re stabilizzato, perché alimentandola con delle nor- 
mali pile, queste si scaricheranno dopo pochi mi- 
nuti di funzionamento. 


Tante sono le applicazioni che si possono pratica- 
re con questo piccolo microtrasmettitore TV che ad 
elencarle tutte riempiremmo più di una pagina. 


LA PORTATA MASSIMA 


Abbiamo già accennato che la portata massima di 
questo trasmettitore si aggira intorno ai 200 metri 
circa, ma questo è un numero puramente indicati- 
vo, perché, come noterete, in certe condizioni que- 
sta portata si può raddoppiare o dimezzare. 

Più si sale di frequenza più aumenta la portata, 
quindi sarebbe sempre consigliabile usare i canali 
alti da 50 a 69 anziché i canali bassi da 21 a 30. 


Fig.11 Il segnale Audio-Video può anche essere prelevato 
da una presa Scart. Nel disegno indichiamo a quali termi- 
nali di una presa Scart dovete collegare i due cavetti scher- 
mati per prelevare questi due segnali. 


USCITA VIDEO a 
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Fig.12 C’è chi, per prevenire rapine, colle- 
ga a questo trasmettitore una piccola mi- 
crotelecamera per trasmettere l’interno del 
proprio negozio nella TV di casa. 


Fig.13 C’è chi lo usa anche per trasmettere 
su tutte le TV del proprio condominio, le im- 
magini prelevate da un videoregistratore 
oppure da un ricevitore satellitare. 


y fia ii 
napuni 
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Fig.14 Dall’interno di un’auto potete ripren- 
dere immagini direttamente da una strada 
e trasmetterle in casa, purchè non superia- 
te una distanza di 200 metri. 


Poiché avete a disposizione ben 49 canali UHF, 
dovete ricercare nel televisore quelli che non sono 
occupati dalla Rai o da TV private, le cui elevate 
potenze sommergerebbero senza difficoltà il de- 
bole segnale del vostro trasmettitore. 


A chi ci chiede perché non abbiamo aumentato la 
potenza, rispondiamo che siamo già al limite della 
legalità, oltre il quale si infrange la Legge. 


La portata del microtrasmettitore aumenta consi- 
derevolmente se sul tetto è presente un’antenna 
direttiva, ma in questo caso vi dovete portare di 
fronte all'antenna perché se vi porrete di lato o 
peggio ancora sul retro, la portata si ridurrà note- 
volmente. 


Dobbiamo anche far presente che se nel vostro im- 
pianto è presente un preamplificatore UHF a lar- 
ga banda, questo non ha difficoltà a captare tutti i 
canali UHF dal 21 al 69, ma se sul tetto è installa- 
ta un'antenna direttiva per il canale 21, quest’ulti- 
ma non riuscirà a captare i segnali trasmessi sui 
canali superiori. 


Se nel vostro impianto sono presenti dei pream- 
plificatori UHF selettivi, questi automaticamente 
attenueranno tutti i segnali al di fuori del loro ca- 
nale: ad esempio, se avete dei moduli idonei a 
captare i canali 22-45-50-63, questi preamplifi- 
cheranno solo questi 4 canali o quelli adiacenti. 


Poiché spesso le antenne TV installate sul tetto di 
casa sono collocate in posizione orizzontale ri- 
spetto al suolo, per aumentare la portata del tra- 
smettitore è necessario tenere in orizzontale an- 
che lo stilo. 


A coloro che volessero effettuare un collegamento 
fisso tra il televisore e il microtrasmettitore, posto 
ad una distanza di circa 400 metri, consigliamo di 
acquistare un'antenna direttiva TV per canali alti e 
di installarla poi sul tetto tenendola in posizione ver- 
ticale (vedi fig.10). 


COSTO del MICROTRASMETTITORE 


Costo del microtrasmettitore TV siglato KM.1445 
già montato e tarato 
Lire 145.000 Euro 74,89 


Tutti i prezzi sono già comprensivi di IVA. Coloro 
che richiederanno il kit in contrassegno, paghe- 
ranno in più L.6.000 Euro 3,10, perché questa è la 
cifra media che le Poste italiane esigono per la con- 
segna di un pacco in contrassegno. 


anche i migliori tecnici hanno 
iniziato ... partendo da zero 


Se l’elettronica ti affascina ... 


Se ti interessa sapere come 
funziona un circuito elettronico ... 


Se aspiri a diventare un esperto 
tecnico in campo elettronico ... 


L.35.000 


Non perdere l’occasione e ordi- 
na subito il 1° volume di “impa- 
rare l'elettronica”, che ti aiuterà 
a capire anche i concetti più dif- 
ficili perché scritto in modo 
semplice e chiaro. 


Questo volume con copertina brossurata composto da 384 pagine e 700 tra foto 
e disegni in bianco/nero e a colori, potete richiederlo a: 


utilizzando il CCP allegato a fine rivista oppure inviando un ordine tramite fax al 
numero o telefonando alla segreteria telefonica della Heltron nu- 
mero in funzione 24 ore su 24 compresi i festivi. 


Quando avremo completato con le prossime lezioni un numero sufficiente di pa- 
gine, stamperemo anche i successivi 2° e 3° volume. 


Come saprete, una cuffia a raggi infrarossi serve 
essenzialmente per ascoltare nelle ore notturne la 
telecronaca di una gara di auto o di moto, di una 
partita di calcio o di un match di pugilato, trasmessa 
in televisione. 

Una volta collegata la presa Jack alla presa cuf- 
fia della TV o di una radio, è possibile ascoltare 
qualsiasi programma stando comodamente seduti 
in poltrona e senza disturbare chi sta dormendo. 


Poichè la trasmissione viene effettuata da un fascio 
di luce invisibile, il fotodiodo ricevente deve es- 
sere possibilmente rivolto verso i diodi emittenti. 


Tutti quei giovani che intendono divertirsi facendo 


diverso dal nostro, metteteli a confronto e subito 
noterete la differenza. 


Precisiamo subito che la portata massima di que- 
sto raggio invisibile non supera i 6 metri e che, 
per aumentarla, sarebbe sufficiente applicare del- 
le lenti di fronte ai diodi. 


Con questi raggi infrarossi potrete fare anche de- 
gli interessanti esperimenti, ad esempio facendoli 
riflettere da mobili metallici, specchi, ecc. 


È sottinteso che, ponendo una mano di fronte ai 
diodi trasmittenti o a quello ricevente, il fascio dei 
raggi infrarossi viene interrotto. 


degli esperimenti con i raggi infrarossi, non ap- 
pena vedono un qualsiasi schema di trasmettitore 
e ricevitore lo realizzano e, solo dopo averlo fatto, 
si accorgono dei suoi difetti. 


È facile infatti accorgersi che non si riesce a rice- 
vere il segnale oltre i 2 metri e che, se la luce e- 
messa da una qualsiasi lampada colpisce il foto- 
diodo, il ricevitore si ammutolisce perchè tale luce 
satura il diodo ricevente. 


Per realizzare un valido trasmettitore e ricevitore a 
raggi infrarossi occorrono dei circuiti tecnica- 
mente un po’ più sofisticati, come quello che ora vi 
proponiamo e, se già avete realizzato uno schema 


Infrared han Transmitter 


2 MES 


OVER 


M 
K 


LO STADIO TRASMITTENTE 


Per realizzare un valido stadio trasmittente, modu- 
lato in FM, occorrono due soli integrati, un transi- 
stor e tre diodi all'infrarosso (vedi fig.2). 


Il segnale da applicare sulla presa entrata BF vie- 
ne prelevato, tramite una presa jack, dalla presa 
cuffia di un televisore o di una radio. 


Poichè il segnale che trasmettiamo è mono, dob- 
biamo collegare due resistenze da 1.000 ohm 1/8 
di watt ai due terminali interni della presa jack co- 
me visibile in fig.3. 


Fig.1 Nella foto di sinistra potete vedere riprodot- 
to lo stadio trasmittente racchiuso nel suo mobi- 
le e nella foto di destra lo stadio ricevente. 
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Il segnale di BF, passando attraverso il condensa- 
tore C8 da 1 microfarad, raggiunge il trimmer R3 
che serve per dosare l'ampiezza del segnale BF 
da applicare sull'ingresso non invertente del pri- 
mo operazionale 1C2/B, utilizzato come preamplifi- 
catore ed equalizzatore di preenfasi. 


Il segnale amplificato viene poi applicato, tramite la 
resistenza R14 ed il condensatore C14, sul piedi- 
no 5 di IC3 che è un NE.555, che utilizziamo per 
modulare in frequenza londa quadra che prele- 
viamo dal suo piedino d'uscita 3. 


Ruotando il trimmer R12 da 10.000 ohm posto su 
piedino 7, riusciremo a variare la frequenza por- 
tante da un minimo di 180 KHz fino ad un massi- 
mo di 200 KHz, così da poterla facilmente sinto- 
nizzare sulla frequenza sulla quale risulta sintoniz- 
zato il ricevitore. 


Il segreto di questo trasmettitore è imperniato tut- 


to sull’integrato IC3, il quale non solo ci permette di 
variare la frequenza di sintonia e di modulare la 
portante generata in FM, ma anche di fornire sul 
piedino 3 un'onda quadra con un duty-cicle del 
90% (vedi fig.4): quest’ultima ci serve per pilotare il 
transistor TR1, un PNP, usato come generatore di 
corrente costante per alimentare i tre diodi emit- 
tenti all'infrarosso collegati in serie sul Collettore. 


Quando l'onda quadra rimane per un tempo del 
90% a livello logico 1, il transistor TR1 che è un 
PNP non conduce, quando invece si commuta sul 
livello logico 0 per un tempo del 10%, il transistor 
si porta in conduzione e provvede ad alimentare | 
tre diodi infrarosso. 


In questo circuito l’operazionale 1C2/A viene utiliz- 
zato per controllare che il segnale di BF utilizzato 
per modulare l’integrato IC3 non superi il massimo 
livello consentito, onde evitare distorsioni. 

Se, modulando, noteremo che il diodo led DL2 si 
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ENTRATA R8 Ti 


Fig.2 Schema elettrico dello stadio trasmettitore. Il diodo DL1 indica quando il tra- 
smettitore risulta alimentato, mentre il diodo DL2 indica se il segnale di BF supera il 
massimo livello consentito. | diodi trasmittenti all'infrarosso sono quelli collegati al 
Collettore del transistor TR1 che abbiamo siglato DTX1-DTX2-DTX3. 


ELENCO COMPONENTI LX.1454 TX 


R1 = 820 ohm 

R2 = 12.000 ohm 

R3 = 50.000 ohm trimmer 

R4 = 22.000 ohm 

R5 = 820 ohm 

R6 = 100.000 ohm 

R7 = 22.000 ohm 

R8 = 4.700 ohm 

R9 = 68.000 ohm 

R10 = 1.000 ohm 

R11 = 1.000 ohm 

R12 = 10.000 ohm trimmer 
R13 = 1.000 ohm 

R14 = 4.700 ohm 

R15 = 15.000 ohm 

R16 = 2.200 ohm 

R17 = 1,5 ohm 

R18 = 1,5 ohm 

C1 = 470 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 microF. elettrolitico 
C5 = 100 microF. elettrolitico 


C6 = 100.000 pF poliestere 

C7 = 10 microF. elettrolitico 

C8 = 1 microF. poliestere 

C9 = 2,2 microF. elettrolitico 

C10 = 1.000 pF poliestere 

C11 = 68 pF ceramico 

C12 = 180 pF ceramico 

C13 = 100.000 pF poliestere 

C14 = 10 microF. elettrolitico 

C15 = 1.000 pF poliestere 

RS1 = ponte raddr. 100V 1 A 

DS1 = diodo tipo 1N.4150 

DS2 = diodo tipo 1N.4150 

DS3 = diodo tipo 1N.4150 

DL1 = diodo led 

DL2 = diodo led 

DTX1-3 = diodi TX infrar. CQX89 

TR1 = PNP tipo ZTX.753 

IC1 = integrato tipo L.7808 

IC2 = integrato tipo TL.082 

IC3 = integrato tipo NE.555 

T1 = trasform. 3 watt (T003.02) 
sec.0-8-12 V 0,2 A 

S1 = interruttore 


Fig.4 Dal piedino d’uscita 3 dell’integrato 
IC3 fuoriesce un’onda quadra con un duty- 
cicle del 90%. Quando l’onda quadra passa 
sul livello logico 0, il Collettore del transi- 
stor TRI pilota i diodi trasmittenti all’infra- 
rosso con un duty-cicle del 10%. 
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Fig.5 Foto del montaggio dello stadio tra- 
smittente LX.1454. In basso potete vedere i 
tre diodi emittenti all’infrarosso. 


Fig.3 Poichè sull’ingresso del tra- 
smettitore bisogna applicare un se- 
gnale Mono, ai due terminali interni 
è necessario collegare due resisten- 
ze da 1.000 ohm 1/8 di watt. 


SEGNALE USCITA 
Pin 3 di IC3 
; USCITA COLLETTORE 
di TRI 


accende, dovremo ruotare il cursore del trimmer 
R3 oppure abbassare il volume del televisore fino 
a spegnerlo. 


Questo trasmettitore a raggi infrarossi va alimen- 
tato con una tensione stabilizzata di 12 volt, che 
preleviamo dallo stadio di alimentazione composto 
dal trasformatore T1, dal ponte raddrizzatore RST 
e dall’integrato stabilizzatore IC1. 


Se abbiamo un trasmettitore in grado di irradiare 
un raggio infrarosso sintonizzato sui 180-200 
KHz modulato in FM, ci serve anche un ricevito- 
re in grado di captare questa frequenza e poi di de- 
modularla in modo da prelevare dalla sua uscita un 
segnale di BF privo di distorsioni. 


Per captare questo segnale utilizziamo un norma- 
le diodo ricevente all'infrarosso tipo BPW34, che 
è possibile sostituire con un altro che abbia identi- 
che caratteristiche. 

Come appare evidenziato in fig.6, questo diodo vie- 
ne collegato tra il Collettore e la massa del transi- 
stor PNP siglato TR1. 


ll transistor TR1 posto in questa configurazione 
non amplifica nessun segnale ma esplica una fun- 
zione molto più utile, perchè evita che il fotodiodo 
ricevente DRX, vada in saturazione nel caso ven- 
ga colpito da una luce intensa. 


Il segnale modulato, captato da questo fotodiodo, 
passando attraverso il condensatore C3, raggiun- 
ge la Base del transistor TR2 che provvede ad am- 
plificarlo. 
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R10 


Fig.6 Schema elettrico dello stadio ricevente. Per captare e demodulare il segnale FM sin- 
tonizzato sulla frequenza dei 180-200 KHz, utilizziamo l’integrato NE.615 (vedi fig.7) 


Sul Collettore di questo transistor è presente un 
circuito L/C (vedi C4-JAF1) sintonizzato sulla fre- 
quenza di 200 KHz circa, che provvede a rendere 
l'ingresso molto selettivo. 

Quindi nel piedino d’ingresso 18 dell’integrato IC1 
entra la sola frequenza dei 200 KHz. 


Per calcolare la frequenza di accordo di questo fil- 
tro è possibile usare la formula: 


KHz = 159.000 : V(picofarad x microhenry) 


Consultando l’elenco dei componenti riportato nel- 
la pagina di destra, si può notare che la JAF1 ha 
un valore di 220 microhenry, mentre il valore del 
condensatore C4 risulta di 3.300 picofarad. 
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Inserendo nella formula sopra riportata il valore di 
C4 e quello di JAF1, questo circuito si sintonizzerà 
sulla frequenza di: 


159.000 : V3.300 x 220 = 186,60 KHz 


Considerando la tolleranza del condensatore C4 e 
della induttanza JAF1, questo circuito si sintoniz- 
zerà sui 180-200 KHz, ma di questo non bisogna 
preoccuparsi perchè possiamo correggere tale tol- 
leranza ruotando il trimmer R12 del trasmettitore. 


Passiamo ora a considerare l'integrato IC1, che è 
un completo ricevitore in FM siglato NE.615 co- 
struito dalla Philips (vedi schema a blocchi di fig.7). 


Di questo integrato non usiamo il primo mixer e lo 


ELENCO COMPONENTI LX.1455 RX 


R1 = 1.200 ohm 

R2 = 100.000 ohm 

R3 = 100.000 ohm 

R4 = 12.000 ohm 

R5 = 220 ohm 

R6 = 680 ohm 

R7 = 100.000 ohm 

R8 = 100.000 ohm 

R9 = 100.000 ohm 

R10 = 3.300 ohm 

R11 = 4.700 ohm 

R12 = 1.000 ohm 

R13 = 15.000 ohm 

R14 = 47.000 ohm pot. log. 
R15 = 10.000 ohm 

R16 = 10.000 ohm 

R17 = 100.000 ohm 

R18 = 4.700 ohm 

R19 = 22.000 ohm 

R20 = 22.000 ohm 

R21 = 22.000 ohm 

R22 = 4.700 ohm 

R23 = 10 ohm 

R24 = 10 ohm 

C1 = 47 microF. elettrolitico 
C2 = 220 pF ceramico 

C3 = 470 pF ceramico 

C4 = 3.300 pF ceramico 

C5 = 10.000 pF ceramico 
C6 = 10 microF. elettrolitico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
C8 = 10.000 pF ceramico 
C9 = 47 microF. elettrolitico 
C10 = 100.000 pF ceramico 
C11 = 100.000 pF ceramico 


RF INP. ci JD MIXER OUT, 
RF INP. ci D IFAMPLIF. DECOUPLING 
XTAL OSC. CH D IFAMPLIF. INP. r 
XTAL OSC. g IO IF AMPLIF. DECOUPLING 
MUTE INP. CH ID IFAMPLIF. OUT. 
Vec DI SD GND 
RSSI OUT. g E LIMITER INP. 
AUDIO OUT. g ED LIMITER DECOUPLING 
AUDIO OUT. CÈ (9 LIMITER DECOUPLING 
QUADRAT. INP. CAL P LIMITER OUT. 


Fig.7 Schema interno a bloc- 
chi dell’integrato NE.615. Di 
questo integrato non vengono > 
utilizzati lo stadio mixer e lo 1 


stadio oscillatore. ENTRATE 


A 


C12 = 220 pF ceramico 

C13 = 820 pF ceramico 

C14 = 220 pF ceramico 

C15 = 100.000 pF ceramico 

C16 = 100.000 pF ceramico 

C17 = 100 pF ceramico 

C18 = 47 pF ceramico 

C19 = 10.000 pF ceramico 

C20 = 820 pF ceramico 

C21 = 820 pF ceramico 

C22 = 100 microF. elettrolitico 
C23 = 100.000 pF poliestere 

C24 = 100.000 pF poliestere 

C25 = 2.200 pF poliestere 

C26 = 1 microF. poliestere 

C27 = 1 microF. poliestere 

C28 = 100.000 pF poliestere 

C29 = 10 microF. elettrolitico 
C30 = 10 microF. elettrolitico 
C31 = 10 microF. elettrolitico 
JAF1 = impedenza 220 microhenry 
JAF2 = impedenza 3,3 millihenry 
JAF3 = impedenza 3,3 millihenry 
JAF4 = impedenza 470 microhenry 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 

DS2 = diodo tipo 1N.4150 

DL1 = diodo led 

DRX = diodo RX infrar. BPW.34 
TR1 = PNP tipo BC.327 o BC.328 
TR2 = NPN tipo BC.547 

TR3 = NPN tipo BC.547 

IC1 = integrato NE.615 

IC2 = integrato NE.5532 

S1 = interruttore su R14 


USCITA 
USCITA 
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RETE 
220 Volt 


COX 89 


Fig.8 Schema pratico di montaggio dello stadio trasmittente. Quando ripiegherete a L 
i terminali dei diodi trasmittenti all’infrarosso per poterli inserire in basso nel circuito 
stampato, dovete fare in modo che il terminale più lungo A risulti rivolto a sinistra. An- 
che quando inserirete il transistor ZTX.753 (vedi TR1) nel circuito stampato dovete 
controllare che la parte piatta del suo corpo risulti rivolta a sinistra. 

Le connessioni di questo transistor riprodotte qui sopra a destra, sono viste da sotto. 


stadio oscillatore (vedi piedini 1-2-3-4-20), mentre 
usiamo lo stadio amplificatore di MF e il suo de- 
modulatore FM. 


Come già abbiamo accennato, la frequenza dei 200 
KHz circa, prelevata dal Collettore del transistor 
TR2, viene inviata sul piedino 18 di IC1 per esse- 
re amplificata internamente. 


Il segnale amplificato, che fuoriesce dal piedino 16, 
passa attraverso un filtro passa/banda, ovvia- 
mente accordato sui 200 KHz, composto dalle im- 
pedenze JAF2-JAF3 e dai condensatori C12-C13- 
C14, dopodichè viene inviato sul piedino 14 per es- 
sere demodulato. i 


Dal piedino d’uscita 9 fuoriesce il nostro segnale di 
BF che, tramite la resistenza R11, viene applicato 
sulla Base del transistor TR3. 

Il segnale che preleviamo dal suo Emettitore, pri- 
ma di essere applicato sul potenziometro di volu- 
me siglato R14, viene filtrato tramite la resistenza 
R13 ed il condensatore C25. 


Poichè questo segnale non è in grado di pilotare un 
carico a bassa impedenza come quello di una cuf- 
fia, lo amplifichiamo con uno stadio finale a pon- 
te, utilizzando un integrato NE.5532 che presenta il 
vantaggio di consumare una corrente irrisoria. 
Come appare evidenziato in fig.6, i due auricolari 
della cuffia vanno direttamente collegati alle uscite 
di IC2/A e di IC2/B. 


| due auricolari di una cuffia stereo debbono risul- 
tare collegati in serie e, per farlo, è sufficiente non 
collegare a massa la parte metallica posteriore del 
connettore jack. 


Nella realizzazione pratica abbiamo già provvedu- 
to a non collegare a massa il corpo del connetto- 
re femmina, quindi i due auricolari risultano già col- 
legati in serie. 


Questo ricevitore viene alimentato con una normale 
pila radio da 9 volt. 


Poichè la tensione di alimentazione dell’integrato 
IC1 non dove mai superare gli 8 volt, abbiamo 
provveduto ad abbassare i 9 volt della pila di cir- 
ca 1,3 volt collegando in serie due diodi al silicio 
(vedi DS1-DS2). 


REALIZZAZIONE dello stadio TRASMITTENTE 


Tutti componenti dello stadio trasmittente vanno 
montati sul circuito stampato LX.1454 (vedi fig.8). 


Come primi componenti inserite i due zoccoli per 
gli integrati IC2-1C3 e, dopo aver saldato tutti i pie- 
dini sulle piste del circuito stampato, potete prose- 
guire con gli altri componenti. 


Saldate tutte le resistenze e, vicino a IC2, il trim- 
mer R3 da 50.000 ohm, che si riconosce dal nu- 
mero 503 stampigliato sul suo corpo, mentre vici- 
no a IC3 inserite il trimmer R12, che si riconosce 
perchè contrassegnato dal numero 103. 


Dopo questi componenti conviene inserire tutti i 
diodi orientando la fascia nera della polarità pre- 
sente sul loro corpo così come abbiamo riportato 
nel disegno pratico di fig.8. 


Proseguendo nel montaggio, inserite i 2 conden- 
satori ceramici, poi i 7 condensatori poliestere ed 
infine i 6 condensatori elettrolitici rispettando la 
polarità +/— dei loro due terminali. š 


A questo punto prendete il transistor TR1 e con- 
trollate quale lato del corpo ha gli spigoli legger- 
mente arrotondati (vedi fig.8), perchè questo lato 
va obbligatoriamente rivolto verso i diodi emittenti. 


L'integrato stabilizzatore IC1 va posto tra i due con- 
densatori elettrolitici C1-C4, rivolgendo verso il tra- 
sformatore T1 la sua aletta metallica. 

Sulla sinistra di C1 inserite il ponte raddrizzatore 
RS1, rispettando la polarità dei due terminali +/—. 


Fig.9 Le connessioni degli integrati TL.082 e NE.555 sono viste da sopra, orientando 
verso sinistra la loro tacca di riferimento a U. 
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Fig.11 Foto dello stadio 
ricevente fissato nel 
mobile plastico. In que- 
sto mobile dovete fare 
i fori per i diodi DRX e 
DL1, la presa jack e la 
manopola. 


Per ultimo montate il trasformatore T1 e ai due la- 
ti le morsettiere a 2 poli. 

Utilizzate la morsettiera di sinistra per entrare con 
la tensione di rete dei 220 volt e la morsettiera di 
destra per collegare i due fili che partono dal de- 
viatore a levetta di accensione S1. 


Nello zoccolo IC2 innestate l’integrato TL.082, 
mentre in quello siglato IC3, l’integrato NE.555, o- 
rientando le loro tacche di riferimento a U come vi- 
sibile nello schema pratico di fig.8. 


Per completare il montaggio, dovete inserire nel cir- 
cuito stampato i diodi emittenti DTX1-DTX2-DTX3 
ripiegandone a L i due terminali. 


Nel compiere quest’ultima operazione, verificate 
che il terminale più corto di questi diodi, cioè il K, 
sia rivolto verso destra, perchè se inserite anche 
un solo diodo con il terminale K rivolto a sinistra, 
il trasmettitore non funzionerà. 

Anche nel caso dei due diodi led DL1-DL2, dovete 
sempre rispettare la polarità dei due terminali A-K. 


Quando collegherete il cavetto schermato ai termi- 
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Fig.10 Foto dello stadio 
trasmittente fissato nel 
mobile plastico. Come 
potete vedere l’interrut- 
tore di accensione S1 
va fissato sul pannello 
posteriore. 


SLFZ2: GAMS- IV - Raston ing; Sono SA 
RS 


| 


nali della presa maschio jack, non dimenticate di 
montare le due resistenze da 1.000 ohm 1/8 di watt 
come visibile in fig.3. 


Il circuito stampato va poi collocato all’interno del 
mobile plastico, fissando sul pannello anteriore le 
due gemme cromate per i diodi led DL1-DL2 e sul 
pannello posteriore il deviatore S1. 


Non inserite la spina in una presa dei 220 volt sen- 
za prima aver fissato il circuito stampato all'inter- 
no del mobile, perchè nelle piste in rame poste vi- 
cino al trasformatore T1, scorrono i 220 volt della 
rete, quindi toccandole potreste ricevere una non 
salutare scossa elettrica. 


REALIZZAZIONE dello stadio RICEVENTE 


Tutti i componenti dello stadio ricevente vanno 
montati sul circuito stampato LX.1455 (vedi fig.12). 
Anche su questo circuito stampato i primi compo- 
nenti che consigliamo di inserire sono i due zoccoli 
per gli integrati IC1-IC2. 

Potete proseguire inserendo tutte le resistenze ed 
il potenziometro R14, dal corpo del quale fuorie- 


Fig.12 Schema pratico di mon- 
taggio dello stadio ricevente. 


Nota: completato il montaggio e 
con il solo ricevitore acceso, do- 
vrete ascoltare in cuffia un forte 
fruscio. Se non lo udite, dovete 
capovolgere l’impedenza JAF1 
per invertire il senso del suo av- 
volgimento interno. 

In pratica, se la scritta 220 stam- 
pigliata sul suo corpo risulta ri- 
volta verso il condensatore C4, la 
dovete orientare verso il fotodio- 
do ricevente DRX. 

Nella foto in basso potete vedere 
come si presenterà il ricevitore a 
montaggio ultimato. 


C5 C10 C11 


COL 


RIFERIMENTO 


Va K 


BPW 34 


Fig.13 Prima di fissare il fotodiodo rice- 
vente sul circuito stampato, dovete indivi- 
duare i due terminali A-K. Guardando fron- 
talmente il corpo di questo diodo, il termi- 
nale A si trova in corrispondenza del lato 
in cui è presente una | o un piccolo punto. 
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Fig.14 Completato il montaggio del trasmettitore e del ricevitore, potete fare degli inte- 
ressanti esperimenti sulla propagazione dei raggi infrarossi. Precisiamo che la portata 
massima di questi raggi difficilmente supera una distanza di 6 metri. 


scono i due terminali dell’interruttore S1 come evi- 
denziato in fig.16. 


Completate queste operazioni, inserite i due diodi 
DS1-DS2, rivolgendo verso sinistra la fascia nera 
presente sul loro corpo, poi la presa jack per la 
cuffia, i condensatori ceramici, poliestere e gli e- 
lettrolitici, rispettando per quest'ultimi la polarità 
+/- dei loro due terminali. 


A questo punto prendete l’impedenza JAF1 sul cor- 
po della quale è stampigliato 1K ed inseritela vici- 
no al transistor TR2, poi le due impedenze JAF2- 
JAF3 sui corpi delle quali è stampigliato 3,3K ed 
inseritele vicino all'integrato IC1, quindi montate 
sulla destra di IC1 la quarta impedenza JAFA4 con- 
trassegnata da 470 (vedi fig.12). 


Prima di inserire i transistor nelle posizioni richie- 
ste, controllate bene la sigla stampigliata sui loro 
corpi, quindi collocate il BC.328 che è un PNP in 
alto sul lato destro dello stampato (vedi TR1), rivol- 
gendo verso il basso la parte piatta del suo corpo. 


Il transistor siglato BC.547, che è un NPN, in alto 
sul lato sinistro dello stampato (vedi TR2) rivol- 
gendo in alto la parte piatta del suo corpo. 
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Anche l’ultimo transistor che è sempre un NPN si- 
glato BC.547, va montato in prossimità del poten- 
ziometro R14, rivolgendo verso sinistra la parte 
piatta del suo corpo. 


A questo punto dovete saldare sui due sottili ter- 
minali posti in alto sullo stampato il fotodiodo ri- 
cevente DRX, ma prima di farlo dovete individua- 
re quale dei suoi due terminali è l'A e quale è il K. 


Se guardate frontalmente questo diodo BPW.34 
noterete che all'interno del lato del terminale A è 
presente una | (vedi fig.13), che è invece assente 
nel lato del terminale K. 

A volte sul lato del terminale A è presente anche 
un piccolo punto bianco di riferimento. 

Come potete vedere in fig.12, il terminale A va sal- 
dato sul terminale di sinistra del circuito stampato. 
Il diodo led DL1, che indica se il ricevitore è acce- 
so oppure spento, va inserito dopo aver ripiegato 
a L i suoi due terminali, controllando che quello più 
lungo, cioè l'A, risulti rivolto verso la presa d’usci- 
ta della cuffia. 


Per completare il montaggio, innestate la mano- 
pola nel potenziometro e collegate i due fili della 
presa pila: inserite quindi nei due zoccoli i due in- 


BC 547 
BC 328 


Fig.15 Connessioni dell’integrato NE.5532 
viste da sopra e dei due transistor BC.547 
e BC.328 viste invece da sotto. 


Fig.16 I due terminali che fuoriescono dal 
corpo del potenziometro R14 sono quelli 
dell’interruttore S1. 


tegrati IC1-I1C2, orientando le tacche di riferimento 
a U come evidenziato nello schema pratico. 


IL MOBILE del RICEVITORE 


Per questo ricevitore abbiamo scelto un piccolo mo- 
bile plastico che non è forato, perchè per farci pra- 
ticare dal Fornitore tre soli fori ed una asola per la 
manopola del potenziometro, ci è stato chiesto più 
del doppio del valore del mobile. 


Con un piccolo trapano e una lima non avrete diffi- 
coltà a risolvere questo problema con costo zero. 


Se inserite provvisoriamente il circuito stampato 
dentro il mobile, saprete con esatiezza in quale po- 
sizione praticare questi tre fori e l'asola. 


LA TARATURA ci 


Per ricevere il segnale emesso dal trasmettitore do- 
vete necessariamente sintonizzare la frequenza 
del trasmettitore con quella sulla quale è sintoniz- 
zato il ricevitore, che potrebbe essere compresa tra 
un minimo di 180 KHz ed un massimo di 200 KHz. 


Per effettuare questa taratura vi consigliamo di pro- 
cedere come segue: 


- Collegate lo spinotto jack del trasmettitore alla 
presa d'uscita cuffia di una TV o di un ricevitore. 


- Regolate il volume del TV o del ricevitore su un 
valore medio, poi ruotate il trimmer R3 del tra- 
smettitore fino a far accendere il diodo led DL2 e, 
ottenuta questa condizione, abbassate leggermen- 
te il volume fino a farlo spegnere. 


- Prendete il ricevitore e collocatelo a circa 1 me- 
tro di distanza dal trasmettitore, rivolgendo i suoi 
diodi emittenti verso il diodo ricevente. 


- Ora ruotate lentamente il cursore del trimmer R12 
del trasmettitore fino a quando non riuscirete a sen- 
tire in cuffia il segnale emesso. 


- Per sintonizzare con più precisione la frequen- 
za emessa dal trasmettitore, allontanatevi di 3-4 
metri e poi ritoccate il cursore del trimmer R12. 


- La massima portata che riuscirete a raggiunge- 
re si aggira in media intorno ai 6 metri. Quando su- 
pererete la portata massima, ve ne accorgerete im- 
mediatamente, perchè l'audio oltre ad attenuarsi 
sarà accompagnato da un leggero fruscio. 


Se non riuscite a captare nessun segnale, potre- 
ste aver commesso l'errore di non aver rivolto ver- 
so destra tutti i terminali più corti dei diodi emit- 
tenti oppure di aver collegato a destra, anziché a 
sinistra, il terminale A del diodo ricevente BPW.34. 


COSTO di REALIZZAZIONE 


Tutti i componenti per realizzare lo stadio trasmit- 
tente siglato LX.1454 visibile in fig.8. compresi il 
circuito stampato, il cordone di rete e lo spinotto 
jack ed escluso | mobile e la mascherina forata 
Lire 47. Euro 24,53 


ll mobile MO.1454 compreso di mascherina forata 
Lire 10.700 Euro 5,53 


Tutti i componenti per realizzare lo stadio ricevente 

siglato LX.1455 visibile in fig.12, compresi il cir- 

cuito stampato e il mobile plastico MTK18.02 ed 
la sola cuffia 

Lire 48.000 Euro 24,79 


Una cuffia economica tipo CUF.30 
Lire 5.000 Euro 2,58 


Una cuffia semiprofessionale tipo CUF.32 
Lire 22.000 Euro 11,36 


Costo del solo circuito stampato dello stadio tra- 
smittente LX.1454 Lire 6.500 Euro 3,36 


Costo del solo circuito stampato dello stadio ri- 
cevente LX.1455 Lire 7.200 Euro 3,72 
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un SINTONIZZATORE per 


Le Industrie che costruiscono apparecchiature e- 
lettroniche sono continuamente alla ricerca di inte- 
grati dalle dimensioni sempre più miniaturizzate, 
perché per il montaggio usano dei veloci robot che 
in pochi minuti riescono a inserire e a saldare so- 
pra i circuiti stampati centinaia di componenti in 
SMD con precisione millimetrica. 


Difficilmente un hobbista riesce a utilizzare questi 
microscopici integrati, e chi ha provato a saldare i 
loro pin, larghi 0,2-0,3 mm, alle sottilissime piste 
in rame distanziate tra loro di soli 0,8 mm, si sarà 
trovato con tutte le piste in cortocircuito. 


Per dare all’hobbista la possibilità di utilizzare que- 
sti minuscoli integrati in SMD, l’unica soluzione.è 
quella di fornirgli la scheda già montata. 


Per realizzare questo Sintonizzatore AM-FM ab- 
biamo quindi provveduto a far montare sul circuito 
stampato siglato KM.1450 (vedi fig.3) il minuscolo 
integrato TEA.5757, costruito dalla Philips, più i ne- 
cessari 20 condensatori, 3 resistenze, 2 filtri ce- 
ramici, 1 discriminatore a 10,7 MHz e 1 quarzo 
da 75 KHz per il clock. 


All’interno dell’integrato TEA.5757, delle dimensio- 
ni di 1 centimetro quadrato, sono contenuti tutti 
gli stadi indispensabili per realizzare un efficiente 
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Sintonizzatore per la gamma AM, che va da 522 
KHz a 1.620 KHz (onde medie), e per la gamma 
FM degli 87,5-108 MHz, in grado di competere con 
i più sofisticati ricevitori del Sol Levante. 


Come potete vedere dallo schema elettrico nelle 
figg.6-7, questo ricevitore è completato da un vi- 
sualizzatore digitale della frequenza di ricezione 
a 5 cifre e da una sintonia a pulsanti. 
Collegando quindi all’integrato le poche bobine ri- 
chieste, è possibile prelevare dai piedini 20-21 del- 
lo stampato KM.1450 un segnale di BF che, dopo 
essere stato preamplificato con un piccolo integra- 
to, può essere applicato sull'ingresso di uno sta- 
dio finale di potenza. 


Sul pannello frontale del mobile, oltre ai display 
che ci permettono di leggere la frequenza delle- 
mittente su cui siamo sintonizzati, troviamo anche 
dei diodi led che ci indicano se ci siamo sintoniz- 
zati sulla gamma AM o FM e se l'emittente capta- 
ta trasmette in mono o in stereo. 


SCHEMA ELETTRICO del SINTONIZZATORE 


Per ciò che concerne lo schema elettrico di fig.6, 
riportato sulla pagina di sinistra, abbiamo disegna- 
to lo stadio ricevente che utilizza l’integrato 
TEA.5757, mentre nella pagina accanto (vedi fig.7) 


abbiamo disegnato lo stadio digitale di controllo, 
gestito da un microcontrollore ST6, completo dei 
pulsanti di comando. 


Per la descrizione del suo funzionamento iniziamo 
dal disegno di sinistra, in cui appare il rettangolo 
del modulo in SMD siglato KM.1450, sul perimetro 
del quale abbiamo riportato i numeri corrispondenti 
ai ventiquattro piedini di connessione con la sche- 
da LX.1451 (vedi figg.2-4). 


Per captare i segnali FM basta collegare un filo che 
funga da antenna alla presa ingresso FM. 

Il segnale captato dall’antenna viene filtrato da un 
filtro passa-banda composto da C2-L1-C3, che 
provvede ad attenuare tutte le frequenze fuori ban- 
da FM. Il segnale così filtrato viene applicato sul 
piedino 12 del modulo KM.1450. 


Per sintonizzare le emittenti FM che trasmettono 
sulla gamma 87,5-108 MHz utilizziamo il circuito di 
sintonia applicato sul piedino 15, composto dalla 
bobina L2, dal compensatore C4 e dai due diodi 
varicap siglati DV1-DV2. 

Questo circuito ci permette di sintonizzare lo sta- 
dio d'ingresso FM del modulo KM.1450 con la sta- 
zione che si desidera ricevere. 


Poiché questo ricevitore è una supereterodina, ci 
occorre anche uno stadio oscillatore locale in gra- 
do di generare una frequenza di 10,7 MHz mag- 
giore rispetto alla frequenza di sintonia. 


La bobina di questo stadio oscillatore, che abbia- 
mo siglata L3 e che troviamo collegata sul piedino 
16 del modulo KM.1450, ci serve per generare, va- 
riando la tensione sui diodi varicap DV3-DV4, una 


La tecnologia, sempre in costante espansione, ha progettato un minu- 
scolo integrato per realizzare un efficiente Sintonizzatore per la gamma 
dei 522 - 1.620 KHz e per la gamma FM degli 87,5 - 108 MHz. Purtroppo 
questo integrato è in SMD, quindi per poterlo utilizzare esiste una sola 
possibilità, fornirlo già montato sopra un piccolo circuito stampato. 


TEA 5757 


13 16 


40 41 36 44 11 


Fig.1 L’integrato che abbiamo utilizzato in questo sintonizzatore, delle dimensioni di 1 
cm/quadrato, è un TEA.5757 costruito dalla Philips. All’interno del suo corpo sono rac- 
chiusi tutti gli stadi necessari per realizzare un efficiente ricevitore AM-FM. 
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ELENCO COMPONENTI KM.1450 


R1 = 82.000 ohm 

R2 = 10 ohm 

R3 = 2.200 ohm 

C1 = 4.700 pF ceramico 

C2 = 220.000 pF ceramico 

C3 = 330 pF ceramico 

C4 = 470.000 pF ceramico 

C5 = 470.000 pF ceramico 
C6 = 100.000 pF ceramico 
C7 = 4,7 microF. elettrolitico 
C8 = 220.000 pF ceramico 

C9 = 4,7 microF. elettrolitico 
C10 = 220.000 pF ceramico 
C11 = 10 microF. elettrolitico 
C12 = 2,2 microF. elettrolitico 
C13 = 4,7 microF. elettrolitico 
C14 = 100.000 pF ceramico 
C15 = 470.000 pF ceramico 
C16 = 470.000 pF ceramico 
C17 = 10.000 pF ceramico 
C18 = 470.000 pF ceramico 
C19 = 470.000 pF ceramico 
C20 = 10.000 pF ceramico 
FC1 = discrim. cer. 10,7 MHz 
FC2 = filtro cer. 10,7 MHz 
FC3 = filtro cer. 10,7 MHz 
XTAL = quarzo 75 KHz 

IC1 = integrato tipo TEA.5757 
CONN.1 = strip 24 pin 


Fig.2 Sulla scheda premontata siglata KM.1450, oltre all’integrato TEA.5757, abbiamo in- 
serito tutti i componenti in SMD richiesti. | numeri da 1 a 24 riportati sul perimetro della 
scheda corrispondono a quelli dei terminali del connettore d’uscita (vedi fig.4). 
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Fig.3 Foto della scheda KM.1450 con sopra 
già montati tutti i componenti in SMD ri- 
portati nell’elenco di fig.2. 


Fig.4 Guardando frontalmente questa sche- 
da, sulla sinistra si trova il piedino 1 e sul- 
la destra il piedino 24. 


frequenza che partendo da un minimo di 98,2 MHz 
raggiunga un massimo di 118,7 MHz. 


Quando lo stadio oscillatore genera una frequenza 
di 98,2 MHz, il ricevitore risulta automaticamente 
sintonizzato sulla frequenza di: 


98,2 — 10,7 = 87,5 MHz 


Quando lo stadio oscillatore genera una frequenza 
di 118,7 MHz, il ricevitore risulta automaticamente 
sintonizzato sulla frequenza di: 


118,7 — 10,7 = 108 MHz 


Dalla miscelazione del segnale captato con quello 
generato dall’oscillatore locale si ottiene una fre- 
quenza fissa del valore di 10,7 MHz che prelevia- 
mo dall'uscita FM mixer, che fa capo al piedino 39 
del TEA.5757, e che, dopo aver fatto passare at- 
traverso il filtro ceramico FC2 da 10,7 MHz gia pre- 
sente nel modulo KM.1450 (vedi fig.2). applichia- 
mo sull'ingresso del primo amplificatore di me- 
dia frequenza, che fa capo al piedino 37 del 
TEA.5757. 


Questa frequenza, dopo essere stata intermamen- 
te amplificata dal primo stadio di MF-IF1 (vedi fio.1), 
fuoriesce dal piedino 35 del TEA.5757 per rientra- 
re sul piedino 33 passando attraverso un ulteriore 
filtro ceramico siglato FC3, sempre da 10,7 MHz, 
anch'esso già inserito nel modulo KM.1450. 


Questa frequenza viene ulteriormente amplificata 
dal secondo stadio MF-IF2, presente all’interno del 


Fig.5 Sulla base del mobi- 
le viene fissato lo stadio 
di alimentazione LX.1451, 
mentre sul pannello fron- 
tale lo stadio dei display e 
dei pulsanti LX.1452. 

Per collegare questi due 
stadi dovete utilizzare la 
piattina già cablata che 
trovate inserita nel kit. 


TEA.5757, per essere poi demodulata tramite lo 
stadio FM detector e il discriminatore siglato FC1. 


| piedini 14-15, che fanno capo ai terminali 20-21 
del modulo KM.1450, sono i due canali d'uscita 
Audio, rispettivamente canale destro e sinistro, do- 
ve laudio può essere sia stereo sia mono. 


Il trimmer R5, che troviamo applicato sul termina- 
le 19, ci serve per tarare la frequenza del deco- 
der FM stereo come in seguito vi spiegheremo. 


ll segnale di BF prelevato cai piedini 20-21 viene 
preamplificato dai due operazionali siglati IC1/A- 
1C1/B, che risultano racchiusi all’interno dell’inte- 
grato NE.5532. 


Per sintonizzare le emittenti delle Onde Medie che 
trasmettono sulla gamma 522-1.620 KHz basta col- 
legare un filo utilizzato come antenna sulla presa 
ingresso AM. 

ll segnale captato dall’antenna viene applicato, tra- 
mite la bobina MF1 (nucleo di colore rosso), sul 
piedino 14 del modulo KM.1450 e sintonizzata sul- 
la frequenza richiesta tramite il diodo varicap DV5 
collegato sul piedino 18. 


La bobina JAF1 dello stadio oscillatore, in grado 
di generare una frequenza di 455 KHz maggiore ri- 
spetto alla frequenza di sintonia, risulta collegata 
sul piedino 17 del nostro modulo KM.1450. 


Variando la tensione sul diodo varicap DV6, noi ot- 
teniamo una frequenza che da un minimo di 977 
KHz raggiunge un massimo di 2.075 KHz. 
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AM FM KM 1450 


OSCILLAT. — FM 
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USCITE B.F. 
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Fig.6 Alla scheda premontata KM.1450 dovrete solo aggiungere le quattro bobine d’in- 
gresso FM-AM, le tre Medie Frequenze a 455 KHz d’uscita e uno stadio preamplificatore 
BF. La lista dei componenti è riportata nella pagina successiva. 
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DISPLAY 1 DISPLAY 2 DISPLAY 3 DISPLAY 4 


abcdefg dp abcdefg 


30 31 35 34 28 16 15 11 12 
1 13 4 


IC5 


14 13 10 


Fig.7 Schema elettrico dello stadio di alimentazione e del microprocessore ICA, che ci per- 
mette di commutare le gamme AM-FM e di visualizzare sui display la frequenza della sin- 
tonia tramite i 13 pulsanti posti sul pannello frontale del mobile. 
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Quando lo stadio oscillatore genera una frequenza 
di 977 KHz, il ricevitore risulta automaticamente 
sintonizzato sulla frequenza di: 


977 — 455 = 522 KHz 


Quando lo stadio oscillatore genera una frequenza 
di 2.075 KHz, il ricevitore risulta automaticamente 
sintonizzato sulla frequenza di: 


2.075 — 455 = 1.620 KHz 


Dalla miscelazione del segnale captato con quello 
generato dall’oscillatore locale, si ottiene una fre- 
quenza fissa di 455 KHz che preleviamo dall’u- 
scita AM Mixer, cioè dal piedino 40 dell’integrato 
TEA.5757 (corrispondente al piedino 10 del mo- 
dulo KM.1450). 

Questa frequenza, dopo essere stata filtrata dalla 
la MF2 (nucleo di colore giallo), viene applicata tra- 
mite il suo secondario sul piedino 41 del TEA.5757 
(corrispondente al piedino 11 del nostro modulo 
KM.1450) per essere amplificata dal primo ampli- 
ficatore di media frequenza AM IF. 


Questa frequenza dopo essere stata internamente 
amplificata dal primo stadio di AM-IF, fuoriesce dal 
piedino 36 del TEA.5757 (corrispondente al piedi- 
no 8 del nostro modulo KM.1450) per essere sin- 
tonizzata dalla MF3 (nucleo di colore bianco). 


La MFA, sempre con nucleo di colore bianco, che 
troviamo applicata sui piedini 2-7 del nostro mo- 
dulo KM.1450, serve allo stadio interno della AFC, 
cioè al controllo automatico di frequenza. 


Il segnale di MF viene poi internamente raddrizza- 
to per ottenere la demodulazione di ampiezza e sui 
piedini 20-21 del modulo KM.1450 è presente il se- 
gnale di BF mono che viene poi preamplificato dai 
due operazionali siglati IC1/A-IC1/B racchiusi allin- 
terno dell’integrato NE.5532. 


L'integrato TEA.5757, oltre ad avere al suo inter- 
no tutti gli stadi occorrenti per la realizzazione di 
un completo ricevitore supereterodina, ha anche un 
PLL per il pilotaggio degli oscillatori locali e in più 
dispone di una propria gestione digitale interna per 
eseguire le varie funzioni. 

Questa parte di circuito per essere pilotata neces- 
sita di quattro collegamenti (vedi i piedini 3-4-5-6 
del modulo) che permettono al microcontrollore 
IC4, un ST62T65 da noi programmato, di pilotarlo 
nelle sue diverse funzioni. 


Il microcontrollore, oltre a gestire tutte le funzioni 
per il corretto funzionamento del modulo KM.1450, 
pilota anche in forma seriale il driver IC5 così da 
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avere la visualizzazione sui display della frequen- 
za e della banda di ricezione. 


Sulla pagina di destra del nostro schema elettrico 
sono riportati lo stadio di alimentazione e quello 
digitale gestiti dal micro siglato IC4, che, come 
abbiamo in parte già detto, ci serve per sintoniz- 
zare il ricevitore, per cambiare la gamma da AM a 
FM, per modificare la sensibilità d'ingresso, per 
memorizzare ben 10 emittenti (5 in gamma AM e 
5 in banda FM) e anche per far apparire sui di- 
splay l'esatta frequenza sulla quale il ricevitore ri- 
sulta sintonizzato. 

Dei 5 display presenti nel frequenzimetro, l’ultimo 
a destra è stato appositamente inserito di dimen- 
sioni minori, per indicare per la sola gamma FM 
una differenza di +/- 50 KHz. 


Sul pannello frontale del sintonizzatore ci sono 13 
pulsanti che hanno le seguenti funzioni: 


PI = questo pulsante, contrassegnato dalla sigla 
On, ci serve per accendere e spegnere il sinto- 
nizzatore. La tensione di rete dei 220 volt risulta 
sempre presente sul primario del trasformatore di 
alimentazione. 

Pigiando il pulsante P1 viene polarizzata, tramite 
la resistenza R19, la Base del transistor PNP si- 
glato TR1 che, portandosi in conduzione, eccita il 
RELE’1. Di conseguenza la tensione raddrizzata 
dai diodi DS2-DS3 raggiunge i due integrati stabi- 
lizzatori IC2-IC3 che provvedono ad alimentare il 
sintonizzatore. 

A sintonizzatore alimentato, tramite il piedino 16 del 
micro IC4, viene portato in conduzione il transistor 
TR2, che a sua volta mantiene il pilotaggio neces- 
sario al transistor TR1 per mantenere eccitato il RE- 
LE’. Di conseguenza questo relè rimane sempre ec- 
citato, anche quando viene rilasciato il pulsante P1. 
Premendo una seconda volta il pulsante P1, il pie- 
dino 16 del micro IC4 si porta a livello logico 0 e 
in questo modo il transistor TR2 non conduce più 
diseccitando il RELE’1. 

Il diodo led DL1, presente sul pannello frontale, in- 
dica solo se la tensione di rete dei 220 volt giunge 
sul primario del trasformatore T1. 


= questi pulsanti, contrassegnati 
dalle sigle M1-M2-M3-M4-M5, ci servono per me- 
morizzare 5 emittenti sulla gamma FM e 5 emit- 
tenti sulla gamma delle onde medie. 
La prima volta che lo accendiamo, poiché non ri- 
sulta ancora memorizzata nessuna emittente, il ri- 
cevitore si sintonizza all’inizio di ogni gamma. 
Dopo aver sintonizzato una emittente, per memo- 
rizzarla basta tenere premuto il pulsante interes- 
sato fino a quando non compare CH1 oppure CH2- 
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ELENCO COMPONENTI LX.1451-LX.1452 


R1 = 18.000 ohm 

R2 = 18.000 ohm 

R3 = 47.000 ohm 

R4 = 47.000 ohm 

R5 = 50.000 ohm trimmer 

R6 = 33 ohm 

R7 = 33 ohm 

R8 = 220.000 ohm 

R9 = 220.000 ohm 

R10 = 100 ohm 

R11 = 39.000 ohm 

R12 = 39.000 ohm 

R13 = 10.000 ohm 

R14 = 10.000 ohm 

R15 = 100 ohm 

R16 = 100 ohm 

R17 = 47.000 ohm 

R18 = 22.000 ohm 

R19 = 22.000 ohm 

R20 = 22.000 ohm 

R21 = 10.000 ohm 

R22 = 2.200 ohm 

R23 = 10.000 ohm 

R24 = 10.000 ohm 

R25 = 10.000 ohm 

C1 = 10.000 pF ceramico 

C2 = 10.000 pF ceramico 

C3 = 22 pF ceramico 

C4 = 5-30 pF compens. 

C5 = 22.000 pF ceramico 

C6 = 5-30 pF compens. 

C7 = 10 pF ceramico 

C8 = 560 pF ceramico 

C9 = 5-30 pF compens. 

C10 = 10 pF ceramico 

C11 = 100 microF. elettrolitico 
C12 = 10 microF. elettrolitico 
C13 = 10 microF. elettrolitico 
C14 = 10 microF. elettrolitico 
C15 = 47 pF ceramico 

C16 = 47 pF ceramico 

C17 = 10 microF. elettrolitico 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 47 microF. elettrolitico 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 47 microF. elettrolitico 
C22 = 100.000 pF poliestere 


* + + + 


K 
nn 


BB 112 BB 204 


BC 547 - BC 557 


C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 2.200 microF. elettrolitico 
C25 = 470 microF. elettrolitico 
C26 = 1 microF. elettrolitico 
C27 = 100.000 pF poliestere 
C28 = 1.000 pF poliestere 
C29 = 47 microF. elettrolitico 
L1 = vedi testo 
L2 = bobina mod. L43 
L3 = bobina mod. L43 
JAF1 = impedenza 100 microH. 
MF1 = media freq. 455 KHz (ROSSA) 
MF2 = media freq. 455 KHz (GIALLA) 
MF3 = media freq. 455 KHz (BIANCA) 
MF4 = media freq. 455 KHz (BIANCA) 
FC1 = risuon. cer. 800 KHz 
DS1 = diodo tipo 1N.4007 
DS2 = diodo tipo 1N.4007 
DS3 = diodo tipo 1N.4007 
DS4 = diodo tipo 1N.4150 
DV1-DV2 = varicap tipo BB.204 
DV3-DV4 = varicap tipo BB.204 
DV5 = varicap tipo BB.112 
DV6 = varicap tipo BB.112 
DL1-DL5 = diodi led 
DISPLAY1-4 = tipo BSA 502 RD 
DISPLAY5 = tipo BSA 302 RD 
TR1 = PNP tipo BC.557 
TR2 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato tipo NE.5532 
IC2 = integrato tipo MC.78L12 
IC3 = integrato tipo MC.78L05 
IC4 = integrato tipo EP.1452 
* IC5=in tipo GM.6486 

RELE’1 = relè 12 V 2 scambi 

T1 = trasform. 6 watt (T006.02) 
sec. 15V0,4A-0,8V0,4A 
interruttore 


+ + ++ 


* 


* 


* * * 


* 


Si = 


* P1-P13 = pulsanti 


CONN.1 = connettore 24 pin 
CONN.2 = connettore 10 pin 


Nota: le resistenze utilizzate in questi cir- 
cuiti sono da 1/4 di watt. | componenti con- 
traddistinti dall'asterisco sono montati sul 
circuito stampato siglato LX.1452. 


MC 78L05 
MC 78L12 


Fig.8 Connessioni dei diodi varicap, dei transistor e degli integrati stabi- 
lizzatori viste da sotto. Il solo integrato NE.5532 è visto da sopra. 
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Fig.9 Sul circuito stampato LX.1452 sono presenti i 13 pulsanti di comando e i display per 
visualizzare la frequenza. | pulsanti posti sotto i display ci permettono di memorizzare 5 
emittenti sulla gamma FM e 5 emittenti sulla gamma AM delle Onde Medie. 


CH3 ecc. a seconda del pulsante selezionato. 
Quando lo accendiamo nuovamente, il sintonizza- 
tore si posiziona automaticamente in FM-stereo e 
sulla frequenza memorizzata in CH1, quindi per 
spostarsi su un’altra delle emittenti memorizzate 
basta pigiare uno dei 5 pulsanti. 

Per cancellare un'emittente dalla memoria, basta 
sintonizzarsi su una diversa frequenza e memoriz- 
zarla al posto della precedente. 


= questi due pulsanti, contrassegnati dalla 
scritta Tune, ci permettono di variare in modo ma- 
nuale la sintonia. Se pigiamo il pulsante P7, spo- 
stiamo la frequenza su valori inferiori, se pigiamo 
il pulsante P8 la spostiamo su quelli superiori. 


= questi due pulsanti, contrassegnati dalla 
scritta Scan, ci permettono di cercare in modo au- 
tomatico le emittenti. Se pigiamo il pulsante P9, la 
scansione parte dalla frequenza riportata sui di- 
splay e ricerca le emittenti con frequenza inferiore, 
mentre se pigiamo il pulsante P10 si sposta verso 
le frequenze superiori. 
Quando la scansione incontra il segnale di una e- 
mittente, si blocca automaticamente. 
Per cercare una seconda emittente basta premere 
nuovamente uno dei due pulsanti. 


P11= questo pulsante, contrassegnato dalla scrit- 
ta DX, serve per aumentare la sensibilità del ri- 
cevitore. Quando sul pannello frontale si accende 
il diodo led DL2, il ricevitore è predisposto per la 
massima sensibilità e quindi in queste condizioni 
potremo captare anche le emittenti più deboli. 

A diodo led spento il ricevitore ha una minore sen- 
sibilità, quindi risulta idoneo per ricevere solo le e- 
mittenti locali oppure quelle che giungono con se- 
gnali molto forti. 


P12 = questo pulsante, contrassegnato dalla scrit- 
ta AM/FM, serve per commutare il sintonizzatore 
dalla gamma FM alla gamma Onde Medie. 

Come vi abbiamo già spiegato, quando si accen- 


104 


de, il ricevitore si sintonizza sulla FM-stereo, quin- 
di se vogliamo ricevere la gamma delle Onde Me- 
die dobbiamo pigiare il pulsante P12. 

| diodi led DL3-DL4 presenti sul pannello frontale, 
ci indicano se siamo sulla gamma AM o FM. 


P13= questo pulsante, contrassegnato dalla scrit- 
ta ST/MO, si deve premere per ricevere una emit- 
tente FM-stereo in mono. 

In questo caso vedremo spegnersi il diodo led DL5 
posto sul pannello frontale. Facciamo presente che 
il diodo led DL5 si spegne anche commutando il 
sintonizzatore sulla gamma AM. 


‘REALIZZAZIONE PRATICA 


Il modulo KM.1450 viene fornito con l’integrato IC1 
e gli altri componenti già montati, quindi a voi non 
resta che montare il circuito stampato siglato 
LX.1451, visibile in fig.11, e quello dei display e 
pulsanti siglato LX.1452, visibile nelle figg.16-17. 


Vi consigliamo di iniziare il montaggio del circuito 
stampato siglato LX.1451 dallo zoccolo per l’inte- 
grato IC1, quindi proseguite con il connettore fem- 
mina a 24 poli, sul quale va innestato il modulo 
premontato KM.1450, e con il connettore a va- 
schetta sul quale va innestata la piattina cablata 
che porterà tutti i segnali allo stampato LX.1452. 
L'asola presente su un solo lato del CONN.2 va 
obbligatoriamente rivolta verso destra. 


Completata questa operazione, inserite tutte le re- 
sistenze, il timmer R5, i diodi al silicio DS3-DS2 
rivolgendo il lato del corpo contornato da una fa- 
scia bianca verso il basso, e il diodo DS1 la cui 
fascia banca va invece rivolta verso l'alto. 

Dopo questi componenti potete saldare tutti i con- 
densatori ceramici, poi quelli al poliestere e tutti 
gli elettrolitici rispettando per questi ultimi la po- 
larità +/— dei loro terminali. 

Ovviamente inserite sul circuito stampato anche i 
tre piccoli compensatori siglati C4-C6-C9. 
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un prototipo utilizzato per 
il collaudo, manca ancora 
il disegno serigrafico che 
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sul circuito stampato che 
riceverete assieme al kit. 
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Fig.11 Schema pratico di montaggio del circuito siglato LX.1451. I tre fili che partono dal- 
la morsettiera posta sulla sinistra vanno collegati alla presa rete visibile in fig.19. Quan- 
do inserite nello stampato il CONN.2, visibile in basso a destra, dovete rivolgere la sua a- 
sola di riferimento verso destra. Nel CONN.1 a 24 poli, visibile in alto, va innestato il mo- 
dulo KM.1450 rivolgendo il lato componenti verso i compensatori C9-C6. 
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Fig.12 Per realizzare la bobina L1, che va montata 
vicino al condensatore C3, occorre avvolgere 5 spi- 
re unite sopra un diametro di 5 mm con del filo di 
rame smaltato da 0,6 mm. Le estremità del filo an- 
dranno raschiate per togliere lo smalto isolante. 


LLII 
Fig.13 Connessioni dei ja Afs 
display viste da dietro 
e del diodo led. 

LURU 


dp c Ade BSA 502 RD BSA 302 RD 


A questo punto vi conviene inserire tutte le bobi- 
ne compresa la JAF1. La MF1 che ha il nucleo co- 
lorato in rosso va inserita vicino al condensatore 
elettrolitico C11, le MF3 e MF4 che hanno il nucleo 
colorato in bianco vanno inserite vicino al connet- 
tore a 24 poli e la MF2, che ha il nucleo colorato 
in giallo, va inserita sotto la MF3. 
Le bobine L2-L3 che hanno sullo schermo un bol- 
lino rosso vanno inserite vicino ai diodi varicap. 
La bobina L1 deve invece essere costruita, quindi 
su un tondino del diametro di 5 mm avvolgete 5 
spire unite utilizzando il filo di rame smaltato da 
0,6 mm che trovate nel kit (vedi fig.12). 
Prima di inserire questa bobina nel circuito stam- a EP 1452 
pato dovete raschiare le estremità del filo in mo- AP crocx 
do da eliminare lo smalto isolante. 
GM 6486 
Dopo aver inserito il piccolo relè e la morsettiera a 
3 poli per collegare il cordone di rete dei 220 volt, Fig.14 Connessioni viste da sopra dei due 


potete inserire gli integrati stabilizzatori IC2-IC3, i integrati da utilizzare per il kit LX.1452. 
transistor TR1-TR2 e i diodi varicap. L integrato EP.1452 è un micro ST62T65 


programmato per gestire la visualizzazione 


L’integrato IC2, che ha stampigliato sul corpo la si- dalla irequenzare l'integrato TEAS737 


gla 78L12, va inserito vicino all’elettrolitico C19 ri- 
volgendo verso questo la parte piatta del corpo. 


L'integrato IC3, che ha stampigliato sul corpo la si- DISPLAY1 DISPLAY2 DISPLAY3 DISPLAY4 DISPLAYS 
gla 78L05, va inserito vicino all’elettrolitico C21 ri- 
volgendo verso questo la parte arrotondata del 
suo corpo. 


Il transistor TR1, siglato BC.557, va inserito alla de- 
stra di IC2 rivolgendo la parte piatta del suo cor- 
po verso il transistor TR2. 


Il transistor TR2, siglato BC.547, va inserito alla de- 
stra di IC3 rivolgendo la parte piatta del suo cor- 
po verso il transistor TRI. 
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Fig.15 Sopra la foto del circuito stampato LX.1452 visto dal lato dei due integrati I1C4-IC5 
e dal lato in cui dovrete inserire i display e i 13 pulsanti di comando. Solo per fissare il 
piccolo display a destra utilizzerete uno zoccolo per integrati, mentre gli altri quattro di- 
splay più grandi dovrete saldarli direttamente sul circuito stampato. 


Fig.16 Schema pratico di montaggio dello stampato LX.1452 visto dal lato degli integrati. 
Quando inserite il CONN.2 rivolgete la sua asola di riferimento verso il basso. 


Fig.17 Dal lato opposto di 
questo stampato dovete 
inserire i 5 display e i 13 
pulsanti. Il terminale più 
lungo dei diodi led (vedi A) 
va rivolto verso l’alto. 
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Fig.18 Sulla base del mobile fissate lo stampato LX.1451 utilizzando i quattro distanzia- 
tori metallici da 10 mm inseriti nel kit. Sul pannello frontale fissate il circuito stampato 
LX.1452 con due distanziatori metallici da 7 mm, infilando nel loro corpo una o due ron- 
delle in quanto è necessario che lo stampato disti 8 mm dal pannello. Si noti al centro del 
mobile la squadretta a L che, poggiando sul corpo del micro IC4, impedirà al circuito stam- 
pato LX.1452 di flettersi nel caso pigiaste con forza sui pulsanti di comando. 


Fig.19 La presa di rete va fis- 
sata a pressione sul pannello 
posteriore. Ricordatevi che il 
terminale centrale, a cui è col- 
legato il filo di colore Verde, fa 
capo alla presa di Terra. L’al- 
tro capo di questo filo deve 
essere collegato al terzo polo 
dall’alto della morsettiera visi- 
bile in fig.11. 


PRESA DI RETE 
+ INTERRUTTORE 
+ FUSIBILE 


\ VERSO T1 
a 


Fig.20 Per fissare le boccole femmina sul pan- 
nello posteriore, dovete sfilare dal loro corpo 
la rondella isolante posteriore e, dopo aver in- 
serito la boccola nel suo foro, dovrete infilare 


RONDELLA 
questa rondella sul retro del pannello. 


ISOLANTE 


Prima di saldare questi due transistor controllate 
attentamente le loro sigle, perché il BC.557 è un 
PNP, mentre il BC.547 è un NPN, e se per errore 
li invertirete, il relè non si ecciterà : 


| diodi varicap con sopra stampigliato BB112 sono 
provvisti di 2 soli terminali e vanno inseriti tra i due 
compensatori C9-C6 rivolgendo la parte piatta dei 
loro corpi verso destra (vedi fig.11). 


| diodi varicap con sopra stampigliato BB204, prov- 
visti di 3 terminali, vanno inseriti ai due lati del com- 
pensatore C4. 

Poiché i due terminali A1-A2 di questi doppi dio- 
di sono equivalenti (vedi fig.8), potete indifferente- 
mente rivolgere la parte piatta dei loro corpi verso 
sinistra o verso destra. 


Come ultimo componente montate sullo stampato 
il trasformatore di alimentazione T1 e innestate nel 
suo zoccolo l’integrato IC1 rivolgendo la sua tacca 
di riferimento a U verso il basso. 


Ora prendete il circuito stampato LX.1452 sul quale 
vanno montati i componenti visibili nelle figg.16-17. 


Come prima operazione vi consigliamo di saldare 
sul lato visibile in fig.16 lo zoccolo per l’integrato 
IC4 e le due strips a 20 poli utilizzate come zoc- 
colo per l’integrato IC5. 

Su questo lato inserite anche i pochi componenti 
richiesti compreso il CONN.2, non dimenticando di 
rivolgere la sua asola di riferimento verso il basso, 
come risulta visibile in fig.16. 


Sul lato opposto di questo stampato (vedi fig.17) 
inserite per primi i 13 pulsanti e lo zoccolo per il 
piccolo display di destra (vedi display 5). 


Fig.21 Nel corpo della presa di 


rete è presente un vano con- 
tenente il fusibile. Per sfilare 
questo vano infilate la lama di 
un cacciavite nella piccola 
fessura posta sul lato destro. 


Dopo aver inserito questo piccolo display nel suo 
zoccolo rivolgendo il punto decimale verso il bas- 
so, potete montare sullo stampato i 4 display più 
grandi saldando i loro piedini nelle piste in rame 
dal lato di fig.16 senza utilizzare alcuno zoccolo. 
Dopo aver rivolto il loro punto decimale verso il 
basso, prima di saldare i loro terminali dovete con- 
trollare che i loro corpi siano alla stessa altezza del 
piccolo display di destra. 


Per ultimi montate i 5 diodi led rivolgendo il ter- 
minale più corto, cioè il K, verso i pulsanti. 
Prima di saldare i loro terminali dovete controllare 
che la loro testa fuoriesca leggermente dai fori pre- 
senti sul pannello frontale. 

A titolo informativo, la distanza che deve intercor- 
rere tra la base del circuito stampato e l'estremità 
dei loro corpi si aggira sui 14 mm. 


MONTAGGIO nel MOBILE 


Per questo sintonizzatore abbiamo previsto un mo- 
bile metallico completo di mascherina frontale già 
forata e serigrafata. 

Il circuito stampato LX.1451 va fissato sul piano del 
mobile utilizzando i quattro distanziatori metallici 
lunghi 10 mm che trovate nel kit. 


Prima di fissarlo dovrete inserire nel suo connetto- 
re femmina a 24 poli la scheda KM.1450, rivol- 
gendo il lato in cui si trova l’integrato in SMD ver- 
so il pannello posteriore, cioè verso i due com- 
pensatori C9-C6 e i due diodi varicap DV5-DVE6. 


Il circuito stampato LX.1452 dei display e dei pul- 
santi va invece fissato sul pannello frontale utiliz- 
zando i due distanziatori metallici lunghi 7 mm che 
trovate nel kit. 
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Fig.22 Poiché nei punti TPA-TP1-TP2 vi sono dei segnali e delle tensioni ad altissima im- 
pedenza, per tarare il Sintonizzatore dovete montare questo circuito di rilevazione. Sulle 
uscite V1-V2 collegherete un comune tester commutato sulla portata Volt/CC. Sulla de- 
stra le connessioni del TS 27M2 CN viste da sopra e del fet J.310 viste da sotto. 


Facciamo presente che questo circuito stampato 
deve risultare distanziato dal pannello di 8 mm e 
poiché i nostri distanziatori sono lunghi 7 mm, do- 
vete infilare nelle viti di fissaggio una o due ron- 
delle per raggiungere l’altezza richiesta. 


Se non inserite queste rondelle per distanziare il 
circuito stampato dal pannello di quel millimetro che 
manca, vi ritroverete con tutti i pulsanti premuti a 
fondo e in queste condizioni il sintonizzatore non 
potrà mai funzionare. 


Una volta fissato il circuito stampato al pannello, 
controllate che la parte mobile di tutti i pulsanti si 
muova senza attrito dentro le asole. 


Nel mobile trovate una piccola squadretta a L che, 
fissata sul suo piano (vedi fig.18), andrà a preme- 
re contro il corpo del micro IC4. Questa squadret- 
ta è stata inserita per evitare che, pigiando con for- 
za sui pulsanti centrali, il circuito stampato LX.1452 
possa flettersi. 


Per completare il montaggio dovete inserire sul 
pannello posteriore la doppia presa d’uscita per il 
segnale BF, le due boccole per l'antenna AM-FM 
e il corpo della presa di rete visibile in fig.19 com- 
pleta dell’interruttore S1 e del vano portafusibile. 


Anche se il fusibile dovrebbe risultare già inseri- 
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ELENCO COMPONENTI LX.1453 


R1 = 1 Megaohm 

R2 = 1 Megaohm 

R3 = 1.000 ohm 

R4 = 330 ohm 

R5 = 1 Megaohm 

R6 = 270 ohm 

R7 = 10.000 ohm 

R8 = 10.000 ohm 

R9 = 1 Megaohm 

R10 = 1 Megaohm 

R11 = 1.000 ohm 

C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 47 microF. elettrolitico 
C4 = 10 microF. elettrolitico 
C5 = 1.000 pF ceramice 

C6 = 10.000 pF poliestere 

C7 = 100 pF ceramico 

C8 = 10.000 pF poliestere 

C9 = 10.000 pF poliestere 
C10 = 10.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 10 microF. elettrolitico 
JAF1 = impedenza 2,2 microH. 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1N.4150 
FT1 = fet tipo J.310 

IC1 = integrato tipo TS 27M2 CN 


to, è sempre consigliabile controllare che non man- 
chi. Per togliere questo vano dal corpo della presa 
è sufficiente infilare la lama di un sottile cacciavite 
nella piccola fessura visibile in fig.21. 


A questo punto potete collegare ai terminali pre- 
senti nella presa di rete tre fili isolati in plastica, le 
cui estremità andranno fissate nella morsettiera a 
3 poli posta alla sinistra di T1. 


Importante: ricordatevi che il filo colorato di verde 
è quello di terra e che questo filo andrà collegato 
nel foro della morsettiera posto in basso. 


Ora dovete collegare con del cavetto schermato 
le due prese uscite BF ai terminali del circuito 
stampato posti vicino ai condensatori C12-C13 e 
con del normale filo isolato in plastica le due boc- 
cole entrata antenna AM e FM. 


Per ultimo collegate la piattina già cablata nei con- 
nettori a vaschetta presenti sui due circuiti stam- 
pati LX.1451 - LX.1452. 


DAL KM 1450 


Fig.23 Schema pratico di montaggio del 
circuito di fig.22 siglato LX.1453 e di la- 
to la foto di come si presenta il circuito 
stampato con sopra montati tutti i com- 
ponenti richiesti. Nel montaggio dovete 
rispettare la polarità dei diodi DS1-DS2 
e rivolgere verso sinistra la parte piatta 
del fet J.310. 


STADIO richiesto per la TARATURA 


Anche questo sintonizzatore, come una qualsiasi 
altra supereterodina, va tarato e poiché sui punti 
TPA-TP1-TP2 vi sono tensioni e segnali ad altis- 
sima impedenza, per poterli rilevare dovete ne- 
cessariamente montare sul circuito stampato si- 
glato LX.1453 tutti i componenti visibili in fig.22. 


Per questo montaggio ci sembra superfluo spiega- 
re dove rivolgere la fascia nera dei diodi DS1-DS2 
e la parte piatta del fet FT1, perché guardando lo 
schema pratico riportato in fig.23 potrete dissipare 
ogni possibile dubbio. 


La tensione di 12 volt necessaria per alimentare 
questo rilevatore ad alta impedenza va prelevata, 
compresa la massa, sui due terminali posti alla si- 
nistra del trimmer R5 (vedi Massa e +12 V) che si 
trova sulla scheda LX.1451. 

Per evitare di invertire la polarità di alimentazione, 
vi consigliamo di utilizzare un filo rosso per il po- 
sitivo e un filo nero per la massa. 
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Fig.24 Per tarare lo stadio FM dovete collegare il terminale “Entrata V.tune” al terminale 
TPA posto tra i due diodi varicap DV5-DV6 (vedi fig.11), poi, dopo aver collegato un te- 
ster sull’uscita V1, pigiate il pulsante P8 fino a leggere sui display la frequenza di 108 
MHz. Ottenuta questa condizione, ruotate lentamente il nucleo della bobina L3 (vedi fig.11) 
fino a leggere sul tester una tensione di circa 8 volt. 


LX 1453 TESTER in Volt _ 
USCITA 
Gi 


lei —- 
FM IF 
Massa +12V. 


Fig.25 Ora collegate il terminale “Entrata FM-IF” al terminale TP1 posto sulla scheda pre- 
montata KM.1450 (vedi fig.4) e, dopo aver inserito sulla presa “antenna FM” uno spezzo- 
ne di filo, pigiate il pulsante P7 fino a trovare una emittente che trasmetta sugli 88-90 MHz, 
quindi ruotate il nucleo della bobina L2 fino a far deviare per il suo massimo la lancetta 
del tester. Sintonizzatevi nuovamente su una emittente che trasmetta sui 107-108 MHz, 
poi ruotate il compensatore C4 sempre per il massimo segnale. 


c 


VERSO TP1 


Fig.26 Per le frequenze minori di 100 MHz, Fig.27 Per le frequenze maggiori di 100 
vedrete apparire sui display le due cifre dei MHz, vedrete apparire le tre cifre dei MHz e 
MHz e la cifra delle centinaia di KHz. le due cifre delle centinaia e decine di KHz. 
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TARATURA stadio AM 
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Fig.28 Per tarare lo stadio AM dovete collegare il terminale “Entrata V.tune” al terminale 
TPA posto tra i due diodi varicap DV5-DV6 (vedi fig.11), poi, dopo aver collegato un te- 
ster sull’uscita V1, pigiate il pulsante P8 fino a leggere sui display una frequenza di 1.620 
KHz. Ottenuta questa condizione, ruotate lentamente il compensatore C9, posto vicino 
all’impedenza JAF1 (vedi fig.11), fino a leggere sul tester una tensione di circa 8 volt. 


LX 1453 


a R7 
=] 
ar 
f A S] 


Sernce 


Fig.29 Ora collegate il terminale “Entrata V. tune” al terminale TP2 posto sulla scheda pre- 
montata KM.1450 (vedi fig.4), poi inserite sulla presa “antenna AM” un lungo filo, quindi 
pigiate il pulsante P7 fino a trovare un’emittente che trasmetta sui 522-550 KHz, dopodi- 
ché ruotate i nuclei delle bobine MF2-MF3-MF4 fino a far deviare per il suo massimo la 
lancetta del tester. Sintonizzatevi nuovamente su un’emittente che trasmetta sui 1.500- 
1.620 KHz e ruotate il compensatore C6 per il massimo segnale (leggi testo). 


Fig.30 Per le frequenze minori di 1.000 KHz Fig.31 Per le frequenze maggiori di 1.000 
vedrete apparire sui display le sole tre ci- KHz vedrete apparire sui display quattro ci- 
fre dei Kilohertz. fre senza il “punto” di separazione. 
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Per tarare lo stadio FM dovete collegare il filo che 
parte sul lato destro dello stampato LX.1453 al ter- 
minale TPA posto tra i due diodi varicap DV5-DVE6, 
vicino alle resistenze R4-R3, dello stampato 
LX.1451 (vedi fig.11). 

Per evitare che le piste in rame del circuito stam- 
pato LX.1453 possono involontariamente toccare 
qualche componente della scheda LX.1451, vi con- 
sigliamo di fissare sul suo retro un po' di nastro i- 
solante in modo da evitare cortocircuiti. 


Di seguito vi indichiamo tutte le operazioni che do- 
vete eseguire per la taratura. 


— Sui due terminali d'uscita della scheda LX.1453, 
posti vicino all’elettrolitico C4, dovete collegare un 
tester commutato sulla portata CC e sulla portata 
10 o 20 volt fondo scala (vedi fig.24). 


— Alimentate il sintonizzatore pigiando sul pulsan- 
te P1 e vedrete i 5 display accendersi. 


— Pigiate il pulsante P8 della sintonia manuale fi- 
no a far apparire sui display dell'indicatore di fre- 
quenza il numero 108. 


— Ruotate lentamente il nucleo della bobina L3 del- 
lo stadio oscillatore FM, che risulta posta vicino al 
trimmer R5, fino a leggere sul tester una tensione 
di circa 8 volt. 


— Scollegate il filo dal terminale TPA, poi collega- 
te con un filo molto corto il terminale TP1, posto 
sulla sinistra della scheda KM.1450, al primo ter- 
minale di sinistra della scheda LX.1453. Ora colle- 
gate il tester, sempre commutato su CC e sulla 
portata 10-20 volt fondo scala, ai terminali Uscita 
V2 della scheda LX.1453 (vedi fig.25). 


— Collegate sull'ingresso un filo lungo 80 cm che 
funga da antenna FM, poi pigiate il tasto P7 della 
sintonia manuale fino a trovare una emittente che 
trasmetta a inizio gamma, cioè sugli 88-90 MHz. 


— Dopo aver sintonizzato una qualsiasi emittente, 
dovete lentamente ruotare il nucleo della bobina L2 
posta sopra DV1-DV2 fino a leggere sul tester la 
massima tensione. 


— Ora pigiate il tasto P8 della sintonia manuale fi- 
no a trovare una diversa emittente che trasmetta a 
. fine gamma, cioè sui 107-108 MHz. 


— Dopo averla sintonizzata, ruotate il compensato- 
re C4 fino a far deviare verso il suo massimo la lan- 
cetta del tester collegato sulla scheda LX.1453. 
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— Sintonizzate nuovamente il ricevitore su una e- 
mittente posta a inizio gamma e ritoccate il nucleo 
della bobina L2, poi sintonizzatevi su una seconda 
emittente che trasmetta al centro gamma, cioè sui 
97-99 MHz e ritoccate il compensatore C4, in mo- 
do da equalizzare la sensibilità su tutta la gam- 
ma FM onde evitare che si abbia la massima sen- 
sibilità solo ai due estremi della gamma. 


— Ora dovete solo tarare il trimmer R5 del deco- 
der stereo, quindi cercate un'emittente che tra- 
smetta in stereo e lentamente ruotate il cursore di 
questo trimmer fino a quando non vedrete accen- 
dersi il diodo led DL5 posto sulla destra del pan- 
nello frontale. 


| TARATURA stadio AM 


Per tarare lo stadio AM dovete collegare il filo che 
parte sul lato destro dello stampato LX.1453 (ve- 
di fig.28) al terminale TPA posto tra i due diodi va- 
ricap DV5-DVE6 e vicino alle resistenze R4-R3 del- 
lo stampato LX.1451 (vedi fig.11). 


— Accendete il sintonizzatore pigiando sul pulsan- 
te P1, dopodiché pigiate il pulsante P12 contraddi- 
stinto sul pannello frontale dalla scritta AM/FM. 
Quando si accenderà il diodo led DL3, avrete la 
certezza di esservi commutati sulla gamma AM del- 
le Onde Medie. 


— Ora pigiate il pulsante P8 della sintonia manuale 
fino a far apparire sui display dell'indicatore di fre- 
quenza il numero 1620, che corrisponde a 1.620 
kilohertz. 


— Ruotate lentamente il compensatore C9 dello sta- 
dio oscillatore AM che risulta posto vicino alla im- 
pedenza siglata JAF1 fino a leggere sul tester u- 
na tensione di circa 8 volt. 


— Ora scollegate il filo dal terminale TPA e colle- 
gate un filo molto corto sul terminale TP2 posto sul- 
la destra della scheda KM.1450 (vedi fig.4). 


— Collegate sulla presa ingresso un filo lungo più 
di 2 metri che funga da antenna AM, poi pigiate il 
tasto P7 della sintonia manuale fino a trovare 
un’emittente che trasmetta sull’inizio della gamma 
(522-550 KHz). 


— Dopo aver sintonizzato un’emittente, ruotate len- 
tamente i nuclei delle MF2-MF3-MF4 fino a legge- 
re sul tester la massima tensione. 


— Ora pigiate il tasto P8 della sintonia manuale fi- 


no a trovare una emittente che trasmetta a fine 
gamma, cioè sui 1.500-1.620 KHz. 


— Dopo averla sintonizzata, ruotate il compensato- 
re C6, posto sotto la MF1, fino a far deviare verso 
il massimo la lancetta del tester collegato alla sche- 
da LX.1453. 


— Sintonizzate nuovamente il ricevitore su una e- 
mittente posta ad inizio gamma, sui 522-550 KHz, 
poi ruotate lentamente il nucleo della MF1 fino a 
far deviare il più possibile, verso il suo massimo, la 
lancetta del tester. 


— Ripetete questa operazione anche sulle fre- 
quenze prossime a 800 KHz e a 1.300 KHz, in mo- 
do da equalizzare la sensibilità su tutta la gam- 
ma delle Onde Medie. 


Anche se ci siamo molto dilungati sulla taratura 
spiegandovi passo passo tutte le operazioni da e- 
seguire, all'atto pratico vi accorgerete che la tara- 
tura risulta decisamente molto semplice. 


Chi dispone di un Generatore RF modulato in AM 
e FM potrà eseguirla ancora più velocemente, per- 
ché anziché ricercare ai due estremi delle gamme 
delle emittenti AM e FM potrà prelevare diretta- 
mente il segnale dal Generatore RF. 


Tenete presente che il circuito LX.1453 è indi- 
spensabile, perché anche se sui punti TPA-TP1- 
TP2 collegate un qualsiasi tester, non riuscirete 
mai a tarare il ricevitore perché la sua bassa im- 
pedenza falserà il valore delle tensioni. 


Per testare questo ricevitore dovete necessaria- 
mente collegare sulle due prese AM-FM un filo di 
rame che funga da antenna. 

Ovviamente maggiore sarà la lunghezza di questo 
filo, specialmente per la gamma delle Onde Me- 
die, più emittenti capterete. 


Le emittenti che più vi interessano possono esse- 
re memorizzate pigiando i tasti numerati da P2 a 
P6, posti sotto i display. 


Pigiando i tasti < > del Tune (P7-P8) potete varia- 
re manualmente la frequenza della sintonia sia in 
AM sia in FM. 


Se pigiate il tasto DX (P11) in modo da far accen- 
dere il diodo led posto sul pannello frontale riusci- 
rete a captare un maggior numero di emittenti per- 
ché avrete aumentato la sensibilità del sintoniz- 
zatore sia sulla gamma FM sia su quella AM. 


Vi ricordiamo che le due uscite di BF del canale 
destro e sinistro devono necessariamente esse- 
re collegate tramite un cavetto schermato agli in- 
gressi di un qualsiasi amplificatore finale stereo. 


Se sull’uscita BF collegherete una cuffia, ascolte- 
rete un segnale molto debole, perché la potenza e- 
rogata dall’operazionale IC1 non è elevata. 


KM.1450 = il circuito stampato di fig.3 con sopra 
già inserito il minuscolo integrato TEA.5757 e tutti 
i componenti in SMD riportati in fig.2. 


Lire 35.000 Euro 18,08 

LX.1451 = tutti i componenti visibili in fig.11; il kit 
è completo di circuito stampato, trasformatore di a- 
limentazione, relè, bobine e MF, piattina già cablata 
per collegarsi allo stampato dei display, più la pre- 
sa rete di fig.19 e il cordone di rete dei 220 volt. 
Lire 93.000 Euro 48,03 


LX.1452 = tutti i componenti visibili nelle figg.16- 
17; il kit è completo di circuito stampato, micro pro- 
grammato, 5 display e 13 pulsanti. 

Lire 68.000 Euro 35,12 


LX.1453 = tutti i componenti per realizzare il cir- 
cuito di taratura visibile in fig.23, completo di cir- 
cuito stampato, integrato e fet. 

Lire 15.000 Euro 7,75 


Mobile MO.1450 = il mobile metallico plastificato 
delle dimensioni di 80 mm (altezza) x 220 mm 
(profondità) x 320 mm (larghezza), completo di 
pannello frontale già forato e serigrafato. 

Lire 56.000 Euro 28,92 


Su richiesta possiamo fornire anche il solo pan- 
nello frontale già forato e serigrafato (nel caso 
qualche lettore volesse realizzare un suo persona- 
le mobile in legno) e anche i soli circuiti stampati. 


Pannello MA.1450 = Lire 19.000 Euro 9,81 
Stampato LX.1451 = Lire 19.500 Euro 10,07 
Stampato LX.1452 = Lire 17.000 Euro 8,78 
Stampato LX.1453 = Lire 2.300 Euro 1,19 


Come ormai sapete, tutti i prezzi riportati sono com- 
presi di IVA, ma non delle spese postali che si ag- 
girano normalmente sulle L.6.000 Euro 3,10. 


Le spedizioni vengono normalmente effettuate en- 
tro 24 ore dal ricevimento dell’ordine, ma per il re- 
capito al vostro domicilio, tutto dipende dalla velo- 
cità con cui viaggiano le Poste italiane. 
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PREAMPLIFICATORE a BASSO RUMORE 
Sig. Bellucci Alfredo - BARI 


Utilizzando un doppio operazionale a basso ru- 
more siglato LM.387 della National, ho realizzato 
un semplice e valido preamplificatore completo di 
controlli di tono e di volume che, se pubblicato 
nella vostra rubrica Progetti in Sintonia, sono cer- 
to susciterebbe molto interesse tra i vostri lettori. 
Il guadagno del primo operazionale IC1/A, utiliz- 
zato come preamplificatore, può essere variato da 
un minimo di 5 volte ad un massimo di 50 volte 
circa, agendo sul trimmer R5. 

ll segnale preamplificato che fuoriesce dal piedino 
d’uscita 5, viene applicato sul potenziometro loga- 
ritmico del volume siglato R6. 

Tale segnale viene prelevato dal cursore di questo 
potenziometro e applicato sui due potenziometri li- 
neari del controllo di tono. 

Il potenziometro R8 serve per regolare gli Acuti, 
mentre il potenziometro R11 per regolare i Bassi. 
L'ultimo operazionale IC1/B viene utilizzato come 
buffer d'uscita. 

Poichè i due piedini non invertenti 8-1 dei due o- 
perazionali sono già internamente polarizzati, bi- 
sogna solo applicare tra questi piedini e la massa 
un condensatore da 100.000 pF (vedi C3-C11). 
Questo preamplificatore può essere alimentato con 
una qualsiasi tensione continua, che non risulti mi- 
nore di 9 volt o maggiore di 24 volt. 


Connessioni dell’LM.387 
viste da sopra e con la 
tacca di riferimento ri- 
volta verso sinistra. 


GUADAGNO 


USCITA - 


ELENCO COMPONENTI R10 = 5.600 ohm C5 = 10 microF. elettrolitico 
R11 = 100.000 ohm pot. lineare C6 = 4.700 pF 

R1 = 220.000 ohm R12 = 10.000 ohm C7 = 47.000 pF 

R2 = 10.000 ohm © R13 = 220.000 ohm C8 = 4.700 pF 

R3 = 220.000 ohm R14 = 560 ohm C9 = 1 microF. elettrolitico 

R4 = 47.000 ohm R15 = 560.000 ohm C10 = 10.000 pF 

R5 = 470.000 ohm trimmer R16 = 100.000 ohm C11 = 100.000 pF 

R6 = 10.000 ohm pot. logaritmico C1 = 100.000 pF C12 = 47 microF. elettrolitico 

R7 = 10.000 ohm C2 = 10.000 pF C13 = 100.000 pF 

R8 = 100.000 ohm pot. lineare C3 = 100.000 pF C14 = 10 microF. elettrolitico 

R9 = 10.000 ohm C4 = 1 microF. elettrolitico IC1 = integrato LM.387 
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R5 = 22.000 ohm 
R6 = 100 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 100.000 pF 


ELENCO COMPONENTI 


R1 = 10 megaohm 

R2 = 1 megaohm 

R3 = 22.000 ohm 

R4 = 47.000 ohm trimmer 


VOLTMETRO elettronico per TESTER 
Sig. Lamberti Franco - RAVENNA 


Essendo in possesso di un comune tester a lan- 
cetta che ha una resistenza interna di 10.000 ohm 
x volt e non riuscendo a rilevare le deboli tensioni 
presenti sulla Base dei transistor, ho deciso di rea- 
lizzare uno stadio d’ingresso in modo da trasfor- 
mare il mio tester in un voltmetro elettronico ad 
alta impedenza (10 megaohm). 

Per questo circuito ho utilizzato un operazionale a 
fet siglato LF.353, che ho acquistato alla Heltron 
di Imola. 

| due diodi DS1-DS2 applicati dopo la resistenza 
R3, servono a proteggere l’ingresso di IC1/A da so- 
vratensioni che superino i 50 volt. 

| quattro diodi al silicio DS3-DS4-DS5-DS6 colle- 
gati a ponte sull’uscita di IC1/A impediscono, in- 
vece, che la lancetta dello strumento devii in sen- 
so inverso quando si misurano delle tensioni ne- 
gative rispetto alla massa. 


C3 = 10 microF. elettrolitico 


C4 = 100.000 pF 

C5 = 10 microF. elettrolitico 
DS1-DS6 = diodi 1N.4148 

DL1 = diodo led rosso 

S1 = doppio deviatore a levetta 
IC1 = integrato LF.353 


Per sapere se la tensione che si misura ha una po- 
larità positiva oppure negativa, ho utilizzato il se- 
condo operazionale siglato 1C1/B. 

Se la tensione applicata sull’ingresso è positiva, 
si accende il diodo led DL1, mentre se è negativa 
questo il diodo led rimane spento. 

Come potete vedere nel disegno allegato, ai quat- 
tro diodi a ponte ho collegato il mio tester commu- 
tato sulla portata 50 microamper (ovviamente, in 
mancanza di un tester è possibile collegare anche 
un semplice strumentino da 100 microamper). 
Per ottenere 5 volt a fondo scala, sull'ingresso si 
deve applicare una tensione di 5 volt e si deve poi 
tarare il trimmer R4 in modo da far deviare la lan- 
cetta dello strumento sul fondo scala. 

Per alimentare questo circuito occorre una tensio- 
ne duale di 9+9 volt, che ho ottenuto utilizzando 
due comuni pile radio da 9 volt. 
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SEMPLICE SEMAFORO 
Classe IV - Istituto “G. Ferraris” - FASANO (BR) 


Siamo dei giovani studenti dell’Istituto “G. Ferraris” 
di Fasano (BR) che, avendo realizzato un sempli- 
ce circuito semaforico a diodi led, abbiamo pensa- 
to di inviarvelo sperando venga pubblicato nella vo- 
stra rubrica Progetti in Sintonia. 


Il primo integrato IC1, un C/Mos 40106 utilizzato 
come multivibratore astabile, fornisce in uscita de- 
gli impulsi che, applicati sul piedino 14 del secon- 
do integrato IC2, un 4017, porta a livello logico 1 
il piedino d'uscita 3 per un tempo di 5 secondi e il 
piedino d’uscita 2 per altri 5 secondi. 

Questa tensione positiva tramite i diodi al silicio 
DS1-DS2 fa accendere il diodo led di colore verde 
siglato DL1. 


Trascorsi i 10 secondi, si porta a livello logico 1 
il piedino 4, che fa accendere il diodo led di colo- 
re giallo siglato DL2: poichè la tensione positiva 
raggiunge, tramite il diodo al silicio DS6, il diodo 
led verde, si accenderanno i led verde e giallo per 
altri 5 secondi. 

Trascorsi questi complessivi 15 secondi, il piedi- 
no d’uscita 7 si porta a livello logico 1 per un tem- 
po di 5 secondi, e così, di seguito, il piedino 10 ed 
il piedino 1. 


Questa tensione positiva, tramite i diodi al silicio 
DS3-DS4-DS5, fa accendere il diodo led di colore 
rosso siglato DL3 per un tempo complessivo di 15 
secondi. 


Questo ciclo si ripeterà all'infinito. Ruotando il cur- 
sore del trimmer R2 possiamo variare la velocità di 
accensione dei diodi led. 
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ELENCO COMPONENTI 


R1 = 10.000 ohm 

R2 = 470.000 ohm trimmer 
R3-R4-R5 = 470 ohm 

C1-C2 = 100 mF elettrolitici 

DS1 - DS6 = diodi al silicio 1N.4148 
DL1 = diodo led di colore Verde 
DL2 = diodo led di colore Giallo 
DL3 = diodo led di colore Rosso 
IC1 = integrato 40106 

IC2 = integrato 4017 

S1 = interruttore a levetta 


Abbiamo modificato lo schema originale inviato dai 
nostri lettori, per rendere più funzionale l'accensio- 
ne dei diodi led sia quando vengono accesi singo- 
larmente che quando vengono accesi in coppia. 
Inoltre, abbiamo collegato il piedino d'uscita 5 di 
IC2 al piedino 15 di reset per tenere acceso, per 
15 secondi, anche il led rosso. 


TIMER per LUCI SCALA 
Sig. Piletta Erio - Coggiola (BI) 


Con l’aiuto del vostro Handbook sono riuscito a 
realizzare questo timer, che può essere impiega- 
to per ritardare lo spegnimento di una lampadina e 
infatti io l'ho usato per le luci delle scale. 

Per alimentare i due integrati IC1-1C2, il transistor 
TRI e il fotoaccoppiatore OC1, anzichè servirmi di 
un trasformatore per abbassare la tensione dei 220 
volt sui 12 volt, ho utilizzato la resistenza R1, il 
condensatore C1 e il diodo zener DZ1. 

Poichè questo circuito è sensibile ai disturbi di re- 
te, bisogna necessariamente applicare sul suo in- 
gresso un varistore da 270 volt (vedi VR1). 
Premendo il pulsante P1, il pin 9 di IC2/C si porta 
a livello logico 0 e il pin 10 a livello logico 1. 


ELENCO COMPONENTI R6 = 1.000 ohm 


R7 = 10.000 ohm 
R1 = 100 ohm 1/2 watt R8 = 4.700 ohm 
R2 = 1 megaohm R9 = 820 ohm 
R3 = 100.000 ohm R10 = 1.000 ohm 


R4 = 100.000 ohm 


R5 = 10.000 ohm C2 = 470.000 pF pol. 


ne 


elettr. 

DS1-DS2 = dic iodi 1N.4 a8 er- = triac ela 
C1 = 330.000 pF 400 V DZ1 = onar 12N - | 
VR1 = = varistore 270 V 


Il livello logico 1 presente sul pin 10 porta in con- 
duzione il transistor TRI, il quale fa eccitare il Triac 
tramite il fotoaccoppiatore OC1. 
Contemporaneamente, tramite la porta IC2/D, sul 
piedino 12 di IC1 giunge un livello logico 0 e con 
questo livello il suo oscillatore interno inizia ad o- 
scillare: dopo circa 7 minuti sul suo piedino 2 sarà 
presente un livello logico 0 che, giungendo sul mo- 
nostabile formato da 1C2/A-1C2/B, provvederà a 
commutare il pin 10 di IC2/C sul livello logico 0, to- 
gliendo così la tensione di polarizzazione dalla Ba- 
se del transistor TRI. 

In queste condizioni il Triac si diseccita spegnen- 
do la lampada. 

Per variare i tempi di spegnimento occorre modifi- 
care i valori delle resistenze R2 e R3 e del con- 
densatore C2 e a tal proposito consiglio di consul- 
tare Handbook a pag.529. 


osa 10 microF. elettr. F1 = fusibile 2 A 
= 220 microF. elettr. | Í pr 4060 
= 100.000 pF pol. 1C2 = C/Mos 4001 
C6 = 10 microF. e TRI = qualsiasi NPN 


Pi= = pulsante 


MCP 3020 
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| microprocessori della serie ST6/B sono stati sostituiti dalla nuova se- 
rie ST6/C programmabile in ambiente Windows 3.1-95-98. Il linguaggio 
di programmazione non è cambiato, ma poiché nuove funzioni sono sta- 
te aggiunte ed altre sono state modificate, in questo articolo ci occu- 
peremo delle novità più rilevanti. 


La funzione SPI 


Come abbiamo spiegato nella rivista N.198, la Se- 
rial Peripheral Interface, meglio conosciuta come 
SPI, consente di mettere in comunicazione il no- 
stro micro con una EEprom esterna oppure con 
uno Shift register o con un altro integrato, se- 
condo uno standard di trasmissione e ricezione 
dati in modalità seriale sincrona. 


Le possibilità offerte da questa particolare funzio- 
ne, di cui sono dotati anche i nuovi microproces- 
sori della serie ST6/C, sono molteplici e offrono al 
programmatore non pochi vantaggi, soprattutto 
considerando il fatto che svolgendosi la trasmis- 
sione e ricezione dati in maniera del tutto auto- 
matica, il microprocessore può nel frattempo ese- 
guire le altre istruzioni del programma. 


In sostanza, le specifiche della funzione SPI in con- 
figurazione “Tree wire Half Duplex with Master/Sla- 
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ve select”, propria degli ST6260-65, permettono di 
attivare una comunicazione Half Duplex su tre fili 
con selezione Master e Slave. 


Dei piedini e dei registri coinvolti nella ricezione 
- trasmissione dati ci siamo occupati, con parti- 
colare riguardo, nella rivista N.198, che vi consi- 
gliamo di rileggere. 

In questa circostanza è invece utile ricordare che 
la SPI si attiva predisponendo adeguatamente cer- 
ti registri, diversamente i piedini coinvolti continue- 
ranno a svolgere le normali funzioni per cui erano 
stati in precedenza programmati. 


Vediamo dunque subito quali differenze ci sono tra 
la serie B e la nuova serie C degli ST6. 

Nella versione degli ST6/B, per attivare la SPI in 
Master Mode era necessario configurare il piedi- 
no PC4 (Sck) di Porta C come Output Push Pull 
e settare a 1 il bit Spclk del registro spmc (Spi 
Mode Register). 


Il bit Spcelk, Base Clock Selection, consente infatti 
di selezionare il clock e informa il microcontrollo- 
re se il clock sarà interno (bit a 1 e dunque atti- 
vazione del Master Mode) o esterno (bit a 0 e dun- 
que attivazione dello Slave Mode). 


Nella versione degli ST6/C, per attivare la SPI in 
Master Mode, i piedini PC3 (Sout) e PC4 (Sck) 
devono essere configurati in Reset State, cioè: 


pdir_c = 00000000b 
popt_c = 00000000b 
port_c = 00000000b 


perché è sufficiente settare a 1 il bit Spclk del re- 
gistro spme (Spi Mode Register) per configurare 
automaticamente il PC4 di Porta C come Output 
Push Pull. 

| bit relativi a pdir_c e popt_c non devono essere 
assolutamente modificati e quindi devono rimane- 
re in Reset State. 


Ponete particolare attenzione al fatto che nella terza 
riga (vedi port_c) abbiamo configurato a 1 il piedino 
PC2 (00000100) in modalità Input No Pull-Up; nella 
sesta riga, avendo settato a 1 il bit 2 del registro 
spmc (00010100), abbiamo attivato la condizione di 
Start Selection (vedi rivista N.198) e nella settima ri- 
ga (vedi spda) abbiamo inserito il valore esadeci- 
male C8h che corrisponde al valore decimale 200. 


Dopo aver visto come va configurata la funzione 
SPI per attivare il Master Mode nei nuovi micro del- 
la serie C, ora descriviamo alcune importanti ca- 
ratteristiche di questi nuovi microprocessori e le 
funzioni dell’option byte, che abbiamo già avuto 
modo di presentarvi nella rivista N.202. 


Il dispositivo LFAO 


Nella versione C degli ST62X è stato inserito un o- 
scillatore ausiliario interno di emergenza siglato 


Quando settiamo a 1 il bit MO del registro misc (Mi- 
scellaneous), che attiva la SPI per la trasmissio- 
ne dati, automaticamente il PC3 di Porta C si con- 
figura come Output Push Pull. 


Anche in questo caso i bit relativi a pdir_c e popt_c 
non devono essere modificati, cioè devono rima- 
nere in Reset State. 

Per capire meglio le peculiarità della programma- 
zione della SPI nei micro ST6 della versione C vi 
portiamo un semplice esempio. 


Ammesso di voler trasmettere il valore 200 trami- 
te SPI da un dispositivo in Master Mode ad un di- 
spositivo Slave, in modalità 8 bits alla velocità di 
9600 B/Rate, in Polarità e Fase normali, senza Fil- 
tro e Interrupt, le istruzioni saranno: 


Idi pdir_c,00000000b 
Idi popt_c,00000000b 
Idi port_c,00000100b 
Idi misc,1 
Idi spdv,01000110b 
Idi spmc,00010100b 
Idi spda,C8h 
set 7,spmc 

loop jrs 7,spmc,loop 


LFAO (Low Frequency Auxiliary Oscillator). 
Questo oscillatore può essere attivato in sostitu- 
zione dell’oscillatore principale settando a 1 il bit 
2 denominato OSC. OFF, cioè Main Oscillator Off, 
del registro ader dell’ A/D converter (vedi fig.1). 


bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 biti bit0 
L 


Fig.1 Gli ST6 della serie C hanno un oscil- 


latore ausiliario interno di emergenza che 
può essere attivato ponendo a livello logi- 
co 1 il bit 2 (vedi OSC. OFF) del registro AD- 
CR dell’A/D converter. 


Attivando questo dispositivo si riduce drastica- 
mente la frequenza interna di clock ad una fre- 
quenza compresa tra 0,8-1 MHz, che permette al 
microcontrollore di eseguire tutte le sue funzioni, 
anche se a velocità ridotta. Allo stesso tempo si 
riduce la corrente di assorbimento del micro, che 
scende ad un valore di circa 1 mA. 


Solitamente questo dispositivo si attiva solo quan- 
do non necessitano elevate velocità di esecuzione 
oppure per ridurre il consumo di corrente quando 
il micro è alimentato da un Gruppo di Continuità. 
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Può inoltre risultare utile per diminuire il rumore 
durante una conversione A/D in concomitanza con 
l'utilizzo dell'istruzione wait (modalità stand-by). 
Nel paragrafo relativo all A/D sync, riportato in que- 
sto articolo, parleremo proprio di questo caso in 
modo esauriente. 


Resettando il bit OSC. OFF, ponendolo cioè a 0, 
si riattiva automaticamente l’oscillatore principale. 


Nelle versioni degli ST6 precedenti alla C, la con- 
dizione di Reset del microprocessore veniva atti- 
vata quando si verificava una di queste condizioni: 


1 — all'accensione del micro (Power On Reset), 

2 — quando il watchdog si decrementava fino a 0, 
3 — quando il piedino di Reset veniva esternamente 
cortocircuitato a massa. 


Nella versione C è stata prevista una quarta con- 
dizione di Reset, che si può attivare in fase di pro- 
grammazione settando la funzione LVD o Low Vol- 
tage Detector dell’option byte. 


Con LVD attivato, cioè settato a 1, quando la ten- 
sione di alimentazione, che deve essere di 5 volt, 
scende al disotto di 3,7-3,5 volt, il micro si posizio- 
na automaticamente sul vettore di interrupt reset. 
In altre parole entra nel cosiddetto Reset Statico 
sospendendo temporaneamente ogni attività sen- 
za resettarsi. Quando la tensione di alimentazione 
sale nuovamente sopra i 4 volt, il micro riparte ed 
esegue l’eventuale routine legata al vettore di in- 
terrupt RESET. 

In fig.2 è riportato il diagramma di intervento della 
funzione LVD. 


C'è anche un altro caso in cui l'attivazione della 
funzione LVD interviene provocando una condizio- 
ne di Reset temporaneo. 


SOGLIA DI 
Pa RESET 


Fig.2 Utilizzando la funzione LVD, viene at- 
tivato in modo automatico un reset tempo- 
raneo se la tensione di alimentazione do- 
vesse scendere sotto i 3,5 volt. 
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Quando si accende il microcontrollore, si attiva il 
Power On Reset (POR) per cui tutte le porte di 
I/O sono inizialmente configurate come input pull- 
up e non viene eseguita alcuna istruzione. 

Non appena la tensione di alimentazione raggiun- 
ge i 2,5 - 3,0 volt, l’oscillatore inizia a generare la 
sua frequenza di clock e poco dopo il micro inizia 
ad eseguire la prima istruzione. 

Questa fase è abbastanza critica, perché se per 
vari motivi la tensione non raggiungesse i 4,1 volt 
o non fosse stabile, il micro potrebbe presentare 
anomalie di funzionamento nella partenza o du- 
rante l'esecuzione del programma. 


Attivando la funzione LVD, il micro esegue sola- 
mente la fase di POR, dopodiché attende che la 
tensione raggiunga un valore superiore ai 4 volt 
prima di iniziare ad eseguire tutte le istruzioni del 
programma (vedi fig.3). 

Garantendo una tensione stabile e, di conseguen- 
za una frequenza di clock stabile, si evitano false 
partenze di programmi e altre possibili anomalie di 
funzionamento. 


In conclusione la funzione LVD attiva una condi- 
zione di Reset temporaneo in due occasioni: 


1- nella fase di inizializzazione o POR, fino a 
quando la tensione non raggiunge un valore supe- 
riore a 4 volt; 


2 — durante l'esecuzione del programma, quando 
la tensione scende al disotto di 3,7-3,5 volt. 


In entrambi i casi la condizione di Reset tempora- 
neo permane fino a quando la tensione non si è 
stabilizzata sopra i 4 volt. 


Lo stadio OSG — 


All'interno dei nuovi micro della serie C è stato in- 
serito uno stadio denominato OSG (Oscillator Sa- 


IE Piso pp 


Vdd | 
SOGLIA DI 
USCITA 
RESET x 


Fig.3 La funzione LVD mantiene un reset 
temporaneo nella fase di inizializzazione fi- 
no a quando la tensione di alimentazione 
non raggiunge un valore maggiore di 4 volt. 


Fig.4 Schema a blocchi dello stadio OSG di 
cui sono dotati i micro ST6/C. Questo di- 
spositivo deve essere attivato in fase di 
programmazione settando a 1 l’option byte 
denominato Osg enable. 


fe Guard), che si può attivare settando a 1 l’option 
byte Osg enable o disattivare settandolo a 0. 


In fig.4 è riportato lo schema a blocchi di questo 
stadio che se attivato svolge 3 importanti funzioni: 


— funzione Filtro 
— attivazione LFAO 
— limitatore frequenza di clock 


1- La funzione FILTRO — 


Quando si utilizza un oscillatore esterno per ge- 
nerare la frequenza di clock può verificarsi che l’in- 
gresso Osc in (ingresso oscillatore) capti degli im- 
pulsi spuri che potrebbero generare delle fre- 
quenze di clock superiori a quelle ottimali o addi- 
rittura bloccare le funzioni del micro. 


125 pS 
62.5 pS »}e-62.5 pS 


IMPULSI 
SPURI 
() 


1 

FREQ. 
DI CLOCK 
0 


Settando a 1 la funzione OSG dell’option byte, si 
attiva un filtro digitale da 8 MHz che filtra tutti gli 
impulsi spuri che si verificano entro un tempo di 
62,5 microsecondi dal cambiamento di stato del 
clock, rendendo in tal modo la frequenza di clock 
più stabile. 


In questo modo la frequenza massima di clock non 
potrà mai superare gli 8 MHz. 
Poiché il suo periodo corrisponde a un tempo di: 


1:8 = 0,125 millisecondi 


pari a 125 microsecondi, ogni cambio di stato da 
1 a 0 o viceversa avviene ogni 62,5 microsecondi. 


Ogni cambio di stato del clock viene mantenuto 
stabile dall'OSG per un tempo massimo di 62,5 mi- 
crosecondi, pertanto qualsiasi impulso spurio che 
entrasse sull'ingresso del micro in questo lasso di 
tempo, verrebbe ignorato (vedi fig.5). 


2 — L'attivazione del disposi 


Se l'OSG non' rileva la frequenza di clock genera- 
ta dall’oscillatore principale, attiva automatica- 
mente il dispositivo LFAO, cioè l’oscillatore inter- 
no di emergenza. 

In questo modo viene generata una frequenza di 
clock compresa tra 0,8-1 MHz che consente al mi- 
cro di continuare a funzionare anche se più lenta- 
mente (vedi fig.6). 


Sempre automaticamente, l'OSG provvede a di- 
sattivare il dispositivo LFAO quando l’oscillatore 
principale torna a generare la sua frequenza di 
clock. Disabilitando il dispositivo LFAO, il micro 
può riprendere a lavorare a velocità regolare. 


Fig.5 Con l’Osg enable settato a 
1, si attiva un filtro digitale da 8 
MHz che ha il compito di mante- 
nere bloccato ogni cambio di sta- 
to logico del clock per un tempo 
di 62,5 microsecondi. Quindi se 
in questo lasso di tempo doves- 
sero entrare degli impulsi spuri 
(vedi figura al centro), verrebbe- 
ro ignorati e la frequenza di clock 
sarebbe perfettamente pulita (ve- 
di figura in basso). 
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L'ultima funzione del circuito OSG è quella di di- 
minuire automaticamente la frequenza interna di 
clock nel caso dovesse abbassarsi la tensione di 
alimentazione del micro. 


Vediamo come ciò avviene in pratica. 


Se la foscn, cioè la frequenza di clock di 8 MHz, 
rimane sempre costante con una tensione com- 
presa tra 4,5-5 volt, nel momento in cui la tensio- 
ne di alimentazione scende al disotto di 4,5 volt, 
POSG provvede ad abbassare la frequenza di clock 
interna a 4 MHz, anche se il quarzo continua ad o- 
scillare a 8 MHz. 

Se questa tensione scende al disotto di 3,5 volt, 
POSG abbassa ulteriormente la sua frequenza in- 
terna di clock a 2 MHz. 


Questa funzione è molto utile perché, se per un 
qualsiasi motivo dovesse abbassarsi la tensione di 
alimentazione, il micro potrà continuare a lavorare 
anche se ad una velocità ridotta. 

E ovvio che nel caso il micro svolgesse funzioni di 
timer, di orologio ecc., cioè funzioni legate al tem- 
po, con l'attivazione dell'OSG al variare della ten- 
sione di alimentazione si avrebbero delle variazio- 
ni non regolari sui tempi di lavoro. 


In questi particolari casi potrebbe convenire al pro- 
grammatore non limitare la frequenza tramite 
l'OSG, ma, come abbiamo già avuto modo di dire, 
far operare in automatico un reset temporaneo tra- 
mite la funzione LVD tutte le volte che la tensione 
di alimentazione scende sotto i 3,7-3,5 volt. 


Qualcuno potrebbe obiettare che non c’è differen- 
za tra l'attivazione del LFAO, precedentemente 


OSCILLATORE 
PRINCIPALE 
o 


FREQUENZA 
RISULTANTE 
o 
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spiegata, e la limitazione della frequenza di clock 
al variare della tensione. 


Quando l’OSG rileva che viene a mancare la fre- 
quenza di clock dall’oscillatore principale, attiva 
il dispositivo LFAO, cioè l’oscillatore interno di e- 
mergenza che genera una frequenza di clock com- 
presa tra 0,8 - 1 MHz. 


Se POSG rileva che l’oscillatoré principale fun- 
ziona regolarmente, ma per un motivo qualsiasi la 
tensione di alimentazione scende al disotto di 4,5 
volt, attiva il limitatore di frequenza portando la fre- 
quenza di clock ad un valore inferiore. 


In questo paragrafo ci occupiamo in special modo 
di due funzioni dell’Option Byte e della loro stret- 
ta relazione con le istruzioni wait e stop. 


Watchdog activation 


0 = Watchdog Software 
1 = Watchdog Hardware 


External Stop Mode Control 


0 = Disattivato 
1 = Attivato 


Prima della comparsa sul mercato dei micro ST6 
della serie C, se si voleva gestire il Watchdog tra- 
mite software si doveva scegliere il micro siglato 
SW o SWD, mentre se si voleva gestire il Watch- 
dog tramite hardware si doveva scegliere il micro 
siglato HW o HWD. 

Nella nuova serie C il tipo di Watchdog è selezio- 
nabile tramite l’option byte. 


Fig.6 Quando l’OSG non rileva la 
frequenza di clock generata 
dall’oscillatore principale, auto- 
maticamente attiva l’oscillatore 
interno di emergenza LFAO che, 
generando una frequenza a 0,8-1 


MHz, consente al micro di conti- 
nuare a eseguire le istruzioni. 


Quando l’oscillatore principale 
torna a generare la sua frequenza 
di clock, OSG disabilita in modo 
automatico l’oscillatore LFAO. 


Watchdog hardware. 


Settando a 1 la funzione Watchdog activation, il 
watchdog diventa di tipo HW (hardware), pertanto 
non si può più disattivare tramite software. 
Questo significa ovviamente che non è possibile u- 
tilizzare né l'istruzione wait né l'istruzione stop. 


Infatti, l'istruzione wait blocca il program counter 
e di conseguenza l’esecuzione del programma, ma 
non blocca l’oscillatore principale e di conseguen- 
za il watchdog si decrementa fino a 0 resettando 
il microprocessore. 


L'istruzione stop dovrebbe in teoria bloccare an- 
che l’oscillatore e il watchdog, ma essendo que- 
st'ultimo di tipo HW non si può disattivare e si ot- 
tiene lo stesso risultato dell'istruzione wait. 


Se però si setta a 1 l'option byte denominato Ex- 
ternal Stop Mode Control e contemporaneamen- 
te si setta a 1 anche l’option byte denominato NMI 
pin pull-up a 1 (vedi rivista N.202), si pongono i 
presupposti necessari per utilizzare l'istruzione 
stop anche con un watchdog di tipo HW. 

A queste condizioni, quando il programma incon- 
tra l'istruzione stop, il watchdog viene tempora- 
neamente bloccato e il micro entra nella condizio- 
ne halt mode o stop mode fermandosi completa- 
mente. 

Nella condizione di stop mode il micro blocca tut- 
te le sue funzioni compreso l’oscillatore lasciando 
attivo solo l’interrupt sul piedino di NMI. 

Per uscire dalla condizione di stop mode si deve 
far giungere sul piedino NMI un fronte di discesa, 
attivando così un interrupt che potrà essere e- 
ventualmente gestito con una routine software. 


Cote. - 


Settando a 0 la funzione Watchdog activation, il 
watchdog diventa di tipo SW (software), pertanto 
per attivarlo si dovrà settare a 1 il bit denominato 
C e settarlo a 0 per disattivarlo (vedi fig.7). 


Un Watchdog SW può essere disattivato tramite il 
programma e dunque si possono tranquillamente 
utilizzare le istruzioni wait e stop. 


bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 biti  bitQ 


Fig.7 Se la funzione Watchdog viene setta- 


ta a 0, il watchdog è di tipo SW (software), 
quindi per attivarlo si deve settare a 1 il bit 
C del registro di Watchdog. 


Tenete presente che se disattivate il watchdog, 
potrete sempre riattivarlo, ma una volta attivato 
non potrete più disattivarlo. 

In questo caso potrà essere gestito come già spie- 
gato nel paragrafo dedicato al Watchdog HW. 


Per disattivare il watchdog dovete scrivere come 
prima istruzione del programma: 


Idi wdog,feh 


Dopo non è più necessario gestire il Watchdog 
all’interno del programma. 


ADC sync k 
L’A/D converter presente nei micro ST62 è un 
convertitore analogico - digitale a 8 bit in grado 
di eseguire una conversione in un tempo di 70 na- 
nosecondi con una frequenza di clock di 8 MHz. 


La conversione di un segnale analogico in un se- 
gnale digitale viene eseguita con una sequenza di 
approssimazioni successive, utilizzando per il 
clock la frequenza generata dall’oscillatore princi- 
pale divisa per 12. 


Lavorando quindi per approssimazioni successive, 
se nel micro sono presenti varie fonti di rumore (ti- 
mer attivo, Vdd instabile - PWM ecc.), si potrebbe 
avere sul valore finale un errore di 1 o 2 bit. 


Per evitare questo errore in molti nostri programmi 
(vedi dischetto DF.1208) abbiamo utilizzato la tec- 
nica del campionamento, che consiste nel ripe- 
tere la stessa conversione A/D per 16, 32, 64 vol- 
te e poi dividere il risultato per il numero scelto. 


In questo modo si ottiene una maggiore precisione 
però si ha lo svantaggio di allungare notevolmente 
il tempo di esecuzione della routine di conversione. 


Per eliminare le fonti di rumore ed ottenere un ri- 
sultato finale più preciso durante una conversione 
A/D utilizzando i micro con watchdog SW, veniva 
consigliato di usare l'istruzione wait subito dopo l'i- 
struzione Idi, come qui sotto riportato: 


Idi adcr,10110000b 
wait 


Purtroppo se il programma utilizza più di un clock 
(timer - PWM ecc.), prima che l’istruzione wait rie- 
sca a mettere il micro in stand-by la conversione 
è già completata, quindi si continuano ad avere 
degli errori sul risultato finale. 
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Per ovviare a questo problema è stata aggiunta la 
funzione ADC Syncro nell'option byte dei micro 
della serie C. 

Attivando a 1 questa funzione, la conversione A/D 
parte non con l’istruzione Idi, ma con l’istruzione wait, 
quando cioè il micro è in condizione di stand-by. 
Chiaramente l'istruzione wait deve essere posta 
subito dopo l'istruzione Idi adcr,10110000b, altri- 
menti la conversione A/D non risulterà corretta. 


Di seguito riportiamo un piccolo esempio di una 
routine di conversione A/D per ST62/65C con la 
modalità ADC synchro attivata. Ovviamente il wat- 


;——- routine A/D 

adcon Idi adcr,10110000b 
wait ;stand-by 
nop ;va sempre inserito 
ld a,addr risultato a/d in a 


;—-subroutine di interrupt A/D 
tad_int Idi adcr,00010000b 
reti 


;——-vettori di interrupt 


chdog è di tipo SW ed è disattivato. .org Offh 
jp tad_int ;interrupt a/d e timer 

addr .def 0d0h ;dati a/d conv. jp art_int 
adcr .def 0dih sregistro a/d jp CS.int 

s.ssssss jp AB_int 

"E -org Offch 

;— Inizio programma . jp nmi_int 
inizio Idi wdog,Ofeh ; disattivo wdog jp inizio 

...... .end 


idi ior,10h 


;Global Interrupt On 
Utilizzando la funzione ADC Syncro riuscirete ad 


ottenere una conversione A/D molto precisa. 


A proposito del FLIP-FLOP con due porte NOR 


Diversi lettori hanno provato a realizzare gli schemi pubblicati sulla rivista N.202 relativi 
all’articolo “Tutto quello che occorre sapere per eccitare un Relè” riuscendo a farli fun- 
zionare tutti ad esclusione del solo flip-flop con porte Nor riportato in fig.20 a pag.46. 


Controllando con più attenzione questo schema ci siamo accorti che il disegnatore ha du- 
plicato lo schema di fig.19 realizzato con due Nand, inserendo al loro posto due Nor. 

Se, come avrete già constatato, lo schema di fig.19 funziona in modo perfetto, quello di 
fig.20 non potrà mai funzionare, perché la resistenza R3 non va collegata sull’uscita del 
Nor siglato IC1/B, ma sull’uscita del Nor siglato IC1/A come visibile in questo disegno. 


Scusandoci per questa nostra involontaria svista, di cui nemmeno il correttore di bozze si 
è accorto, per far funzionare questo flip-flop ribelle dovete solo dissaldare la resistenza 
R3 sull’uscita di IC1/B e collegarla all'uscita di IC1/A. Avrete così modo di constatare im- 


mediatamente che anche questo schema funziona come gli altri. 12 V. 
+ 


R1 = 10.000 ohm 

R2 = 10.000 ohm 

R3 = 8.200 ohm 

R4 = 47.000 ohm 

C1 = 10.000 pF 

C2 = 100 microfarad 

DS1 = diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1N.4007 
TR1 = transistor NPN 

IC1 = porta Nor C/Mos 

P1 = pulsante Reset 

P2 = pulsante Set 


126 


Ippe 
an 


UI aƏjuapısə1 
ep oynbasa 

ONQAPPE IP OJEDA O 
OJUSWESISA UN IP YLNAIDIH 
[1V.LSOd LLNIHHO9 LLNOI 


CONSULENZA 
TECNICA 


tutti i GIORNI 
dalle ore 

17.30 alle 19 
ESCLUSO il Sabato 


chiamate i numeri: 
Tel. 051-461109 
Tel. 051-461207 
Tel. 051-461076 
Fax 051-450387 


Negli orari prestabiliti 6 tecnici 
sono a vostra disposizione per 
aiutarvi a risolvere, nel limite del 
possibile, quei problemi ai quali 
da soli non riuscite a dare una so- 
luzione. i 


Non telefonateci in orari diversi, 
perchè i tecnici sono a vostra di- 
sposizione soltanto negli orari 
prefissati. 


Cercate di esporre in modo chiaro 
il vostro problema e non tenete per 
molto tempo i tecnici al telefono, 
perchè tantissimi altri lettori at- 
tendono che le linee si liberino. 
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ATTENZIONE: la rivista non esce 
regolarmente ogni mese. Pertanto 
l'abbonamento non scade dopo 
dodici mesi dalla sua sottoscrizio- 
ne, bensì al ricevimento del dodi- 
cesimo numero. 

A tal fine, vi consigliamo di consi- 
derare come riferimento il numero 
progressivo di uscita delle riviste, 
ad esempio N.189-N.190-N.191, 
ecc., e non il MESE indicato sulla 
copertina. 
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Sopra, i 9 settori trasmessi dal Meteosat sul Canale 1 compresi i 
due zoom C02-C03 e sotto le 6 immagini trasmesse sul Canale 2. 
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per le vostre 


Tain 
costo del volume 
Chi lo volesse ricevere in 
contrassegno potrà te- 
lefonare al numero: 
0542 - 641490 

SS oppure potrà inviare un 

= fax al numero: 

SN 0542 - 641919. 


Nota: richiedendolo in 
contrassegno vi verrà 
addebitato un supple- 
mento di L.6.000. 


AU 


1° volume 


Questo volume interesserà tutti gli audiofili, che, oltre a trovare ben 60 kit Hi-Fi com- 
pleti di schemi elettrici e pratici, potranno apprendere come eliminare il ronzio da un 
impianto Hi-Fi, i vantaggi e gli svantaggi dei Differenziali controllati da un Generato- 
re di corrente Costante oppure da un Generatore di corrente a Specchio, le caratte- 
ristiche circuitali degli impianti a Valvole ed altro ancora. 


Vi verranno inoltre svelati tutti i segreti sui Cavi da utilizzare per collegare le Casse 
Acustiche e le caratteristiche tecniche di cui devono essere dotati i Cavetti Scher- 
mati usati per gli ingressi. Infine se siete interessati a convertire un segnale Sbilan- 
ciato in uno Bilanciato o viceversa, troverete i relativi kit. 


Per richiedere questo volume potrete inviare un vaglia, un assegno o il CCP allegato a fine rivista a: 
NUOVA ELETTRONICA via Cracovia, 19 40139 BOLOGNA 


